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ВСТУПЛЕН1Е 


содержащее  въ  себ^  обозр'Ьн!е  Вятской  страны  до  1181  года 
и  населен1е  оной  какъ  предъ  т'Ьмъ,  такъ  и  въ  нын'Ьшнее  посл'Ь 

посл'Ьдней  ревиз1и,    время. 

Страны,  составляющ1я  нын-Ьшеюю  Вятскую  Губерн1Ю, 
какъ  прежде  населяли,  такъ  и  вын-Ь  населяютъ  различные 
народы,  кои  сл-Ьдують  зд^сь  по  старшинству  ихъ  въ  сей 
стране  жительства. 

1-е.  Вотяки  древн'Ьйш1е  по  всякой  в-Ьроятности  первые 
^ыли  сихъ  М'Ьстъ  жители;  по  крайней  ы^[^р'Ь  ьи  11стор1я,  ни 
записка  ни  другхе  памятники,  не  свид'Ьтельствуютъ,  чтобъ 
жилъ  въ  оныхъ  прежде  Воти  другой  какой  нибудь  народъ. 
Росс1йск1е  Л-Ьтописатели  опред'Ьляютъ  первое  изв-Ьстное  сего 
народа  жительство  у  р'Ьки  Оки.  Таыъ  они  какъ  отрасль 
финскаго  народа  далеко  распространившаго  отъ  поморскихъ 
варяжскаго,  нын-Ь  Бальтхйскаго  моря  странъ  племена  свои, 
сидя  при  нижнихъ  странахъ  той  р-Ьки  изв-Ьстны  стали  въ 
посл'Ьдств1е  времени  у  ближайшихъ  къ  нимъ  тогдашнихъ 
славянъ  цодъ  имянемъ  Вятичей.  Когдажъ  славянская  племена 
начали  бол-Ье  и  бол-Ье  разсЬляться  съ  запада  на  востокъ  къ 
нын-Ьшней  Росс1йской  р-Ьк-Ь  ВолгЬ;  а  тогдашней  Р']Ь,  около 
которой  съ  н'Ькоторыми  другими  финскими  племенами  си- 
дели и  Вятичи;  тогда  племена  с1и  стесняемыя  Славянами, 
для  сохранен1я  отъ  нихъ  своей  свободы,  по  м-Ьр-Ь  разс']5лен1я 
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Славянъ  подавались   сами  болЬе  или  мен^е  на  востокъ.   При 
семъ  движен1и  народовъ  и  Вятичи  оставя  м^ста    при    ок*  '} 


1)  Тщетно  бы  было  испытывать  древность  такого  народа,  каковъ  есть  Ц 
Вотяки    и  потому    стараться   опред-Ьлять    время  переселенхя  ихъ    съ  одного 
м-Ьста  въ  другое.  За  достов-Ьрное  можно  сказать  только  то,  что  предки  Во- 
тяковъ    Вятичи    жили    въ  зд-Ьшней    вятской    стран-Ь   задолго    до  основашя 
Росайской  Монархии    въ  Ш-ш  году    и  за  ы-Ьсколько  в-Ьковъ    до  Рождества 
Христова.    Ибо  Историкъ    Греческ1й    Иродотъ  жившш  около    400  л-Ьтъ    до 
Христ1анскаго  л-Ьтосчисленхя   въ  своей  Исторюграф1и  опред-Ьляетъ  и  въ  т11 
времена  жилища    предковъ  воти.    называющей    себя  Удинами    кажется    уже 
въ  нын-Ьшнихъ  ихъ  м-Ьстахъ,  въ  прежнихъ  же  ихъ  м-Ьстахъ  у  Оки  и  Россш- 
ск1е    1-Ьтописцы    полагаютъ  еще    до  основашя    въ  Росс1и  Монархш    другой 
народъ    не  финскаго,    но  славянскаго  произхожденхя,    о  которомъ    пишутъ,. 
что  онъ  пришелъ  туда  отъ  пред-Ьловъ  нынешней    Польши  и  Литвы  и  при- 
нялъ    на  себя,    по  словамъ  н-Ькоторыхъ    л^тописдевъ,    назваше  Вятиче.!  же 
отъ  жившихъ    въ  т-Ьхъ  м-Ьстахъ  прежде  финскихъ  Вятичей    т.  е.    предковъ 
нын-Ьшнихъ  вотяковъ.    Славянск1е    оные    вятичи    жили    у  Оки   до  временъ 
великаго    Росс1йскаго  Князя    Ярослава  I.  или    1054-го  года    посл-Ь  же    того- 
стали  чрезъ  воспр1ят1е  Христ1анск1Я  в-Ьры  перем-Ьшиваться    съ  другими  сла- 
вено-русскими    племенами,    поддаными  Россхйскимъ  Князьямъ;    а  въ  сл-Ьду- 
ющемъ  стол-Ьтги  и  имя  свое  потеряли.    Впрочемъ  не  неприлично  зд-Ьсь  упо- 
мянуть    что  вопреки  т-Ьмъ  ИСТ0Р1И    писателямъ,  кои  утверждаютъ,  что    ела- 
вянск1е    Вятичи    по  приход-Ь    къ  Ок-Ь  приняли  назваше  вятичей,    отъ  древ- 
нихъ  того  имени    въ  т-Ьхъ  м-Ьстахъ  жителей,    пншетъ  Несторъ,    почитаемый, 
правдоподобн^йшимъ  Л-Ьтописателемъ    и    живш1й    по  смерти    Владимира  7. 
сорокъ    одинъ;    а  по  смерти  сына  его  Ярослава  I.    два  года,    следовательно- 
ЖИВШ1Й   въ  такое    время,    когда    славянск1е  вятичи    были  еще  какъ    особое- 
птемя   ему  изв-Ьстное  и  современное.    Онъ  говоритъ  Радимичи  бо  и  Вятичи 
отъ  Ляховъ-    б-Ьста  бо  два  брата  въ  Ляхохъ,  Радимъ,    а  другой  Вятко,  Ц  (съ 
-родомъ    своимъ  с-Ьде)    и  пришедъ  сЬдоста  Радимъ    на  Сож-Ь    и  прозвашась- 
Радимичи;    а  Вятко    съ  родомъ  своимъ  сЬд*  на  Оц-Ь,    отъ  него  прозвашась- 
Вятичи.    Изъ  сихъ  несторовыхъ  словъ  ясно  видно,    что    славянск1е    вятичи, 
стали    симъ    именемъ    называться    съ  прихода  ихъ    къ  Ок-Ь,    не  по  какимъ 
либо  прежнимъ  тутъ  ж^твшимъ  вятичамъ,  о  котсрыхъ  онъ  же  въ  Летописи 
своей    совс-Ьмъ   и  неупоминаетъ;    но    по  имени  Родоначальника  своего    или. 
князя,  съ  которымъ  они  пришли  къ  Ок-Ь;  а  посему  Несторъ  подаетъ  поводъ 
сомн-Ьваться  въ  томъ,    жилъ  ли  полно  когда    у  Оки  стар-Ьйшгй  народъ,    вя-, 
тичами    называемый,    коихъ    почитаютъ    н-Ькоторыс    предками    нын-Ьшнихъ-^ 
вотяковъ 

Не  такъ  в-Ьроятно  также  мн-Ьн^е  н-ккоторыхъ  историковъ    и  то,  будто 
Вятичи,  предки  вотяковъ  живши  у  вятки  покорены  были  Российской  власти 


перебрались  ||  за  волгу  и  с^ли  по  западную  сторону  нижнихъ 
•странъ  р^Ьки,  что  слыла  восточная  Ра,  или  что  нын-Ь  Кама. 
Отсюда  же  т-Ьснимъ  будучи  в'Ьроятно  разными  съ  юго-восточ- 
ныхъ  странъ  А81и  въ  лице  Славянамъ  надвигавшимися  на- 
родами стали  углубляться  въ  пустыя  и  безо11асн^§йш1я  по 
течен1Ю  р-Ьки  Вятки  м^ста,  и  заняли  восточную  половину 
Бын-Ьшней  Вятской  Губернти,  лежащую  между  сею  р-Ькою  и 
камою  гд^  и  жили  ни  к^мъ  вероятно  не  обезпокоиваемы  п  ни 
отъ  кого  независимы,  управляясь  собственными  своими  княз- 
ками  или  старшинами,  по  образу  древнихъ  праотеческихъ 
временъ  до  самаго  прибыг1я  въ  с1ю  сторону  Татаръ  и  ихъ 
поселенцовъ.  До  прибыт1я  Рускихъ  ||  Вятичи  сидели  мпогочис- 
ленн-Ье  при  см'Ьжностяхъ  р-Ьки  Вятки;  а  посл-Ь  того  при  умно- 
жен1и  Рускихъ  стали  подаваться  восточн'Ье  и  сгрудились 
такъ  сказать  многолюдн-Ье  при  Чепц^,  такъ  что  селен1й  ихъ 
по  Вятк'Ь,    по  нын'Ьшнее    время  почти  вовсе   не  осталось,    и 


еш.е  во  времена  великаго  Князя  Святослава  I.  Г.  Эминъ  въ  жизни  сего  ве- 
ликаго  Князя  пишетъ,  что  онъ  ходилъ  войною  на  Вятичей  къ  Ок'Ь  и 
Вятк'Ь,  и  припудилъ  ихъ  платимую  ими  до  того  Козарамъ  дань  платить 
ему  и  Его  преемникамъ;  но  мн'Ьн1е  с1е  (разв"Ь  не  называлась  ли  тогда 
•блиская  къ  Вятк'Ь  р-Ька  кама  Окою,  или  близкая  къ  настоящей  Ок-Ь,  ка- 
кая нибудь  р^5ка  Вяткою,  но  сего  ни  гд-Ь  для  меня  не  видно  есть  кажется 
не  осмотрительное  заключен1е  изъ  одинакаго  имени  двухъ  разныхъ  наро- 
довъ  въ  одно  время,  однако  въ  разныхъ  м^^стахъ  жившихъ,  произшедшее. 
Онъ  д-Ьйствительно  бывш1Й  походъ  онаго  Князя,  противъ  славянскихъ 
Вятичей  къ  Ок-Ё,  въ  965  а  по  Нестору  въ  966  годахъ  отнесъ  и  противъ 
•Вятичей  финскихъ  на  Вятку,  не  разд-^ля  однако  однихъ  отъ  другихъ  какъ 
разныхъ  по  всему  народовъ,  но  сочтя  видно  за  одинъ  народъ  толь  да- 
леко отъ  Оки  къ  Вятк'Ь  разс'Ьливш1Йся.  Несторъ  походъ  Князя  II  Святослава 
противъ  Вятичей  относитъ  единственно  противъ  Вятичей  славянских!.,  ни 
чуть  не  уаоминая  о  Вятскихъ,  да  и  мног1е  другхе  Историки  основываюгщеся 
вероятно  на  Нестор-Ь,  тожъ....  Да  финскхе  Вятичи  живя  тогда  въ  С-Ьвер-Ь 
и  не  могли  платить  Козарамъ  дань;  а  платили  имъ  оную  юл^ные  народы, 
въ  числ-к  которыхъ  были  и  Вятичи  славянские.  Итакъ  предки  вотяковъ 
.жили  у  Вятки  всегда  не  зависимо  отъ  другихъ  народовъ  не  только  до  при- 
хода сюда  пелвыхъ  Рускихъ,  но  чрезъ  долго  времени  посл'Ь  того,  о  чемъ 
увидимъ  инд-Ь. — 
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жйвутг  потому  по  нын'Ь  мпогочислеанЬе  въ  Глазовскомъ 
У^зд'Ь,  также  не  мало  въ  сосЬдственныхъ  къ  нему  Сара- 
пульскомъ  Ялабужскомъ,  част1ю  Уржумскомъ,  а  очень  мало- 
въ  слободскомъ,  уЬздахъ.  По  посл-Ьдней  года  подушной  пере- 
писи простирается  ихъ  число  до  58,298  душъ  мужеска  пола, 
изъ  которыхъ  56821  испов-Ьдуютъ  христ1анскую  в-^ру,  а  про- 
410  1477  живутъ  еще  въ  язычеств-Ь,  ||  Не  надобно  думать^ 
чтобъ  Вятичи  живучи  у  р-Ьки  вятки  не  изв-Ьстны  были  до 
пришеств1я  еще  къ  пимъ  первыхъ  рускихъ  въ  древней 
Росс1и.  Новгородцы,  коихъ  область  далеко  простиралась  въ 
С1Ю  сторону,  хотя  и  не  присм-Ьживалась  къ  земл-Ь  Вятичей 
сихъ,  им^я  по  всякой  вероятности  бол-Ье  другихъ  рускихъ 
объ  нйхъ  св-Ьдеп^я,  до  поселен1я  еще  зд'Ьсь  первыхъ  своего 
племени  людей,  въ  славено-россгйскомъ  своемъ  нар'Ьч1и  из- 
м-Ьнили  прежнее  назван1е  Вятичей  въ  названхе  воть,  или 
Вотякъ,  а  р'Ьку  опред-^лявшую  ихъ  жилища  съ  Запада,  сл-Ь- 
довательно  со  стороны  тогдашней  Росс1и  стали  именовать 
Вотякою,  или  р^кою  Вотяткою,  или  сократительно,  и  сооб- 
разнее съ  прежнимъ  жителей  наименован1емъ.  Вяткою. 

2.  Черемиса,  древн1е  сосЬди  Вотяковъ  живш1е  издавна 
отъ  пихъ  къ  Югу.  Предковъ  ихъ  Греческ1Й  Р1стор1ографъ 
Иродотъ  называлъ  меланхленами.  Изв-Ьстно,  что  народъ  сей 
жилъ  въ  древн1я  времена  многочисленн'Ье  по  течен1Ю  волги 
в  т-Ь  Устья  Суры  до  Камы,  внутри  нын-Ьшней  Казанской 
Губерн1'и.  Но  по  тойже  думать  надобно,  причине,  по  какой 
и  вотяки,  немалая  ихъ  часть  отдаляясь  отъ  гЬхъ  м'Ьстъ  раз- 
с^ялась  къ  сЬверу  въ  западной  стороне  р-Ьки  Вятки  по  р']Ь- 
камъ  Кокшаг'Ь  и  Пижм'Ь  углубляясь  сЬлидбами  даже  до  пы- 
в-Ьшняго  города  Котельнича.  А  посему  до  прихода  рускихъ 
въ  с1ю  сторону  влад'Ьли  они  всею  почти  западною  стороною 
нын'Ьшней  Вятской  Губерн1и,  такъ  какъ  вотяки  восточною, 
разграничиваясь  между  собою  р-Ькою  Вяткою.  Да  инын-Ь  си- 
дятъ  они  въ  сей  губерн1и  многочисленн-Ье  въ  т^хъ  же  древ- 
Бихъ    своихъ    м^стахъ,    т.    е.    въ    яранскомъ    У'Ьзд'Ь,    также 


I 
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в'Ьсколько  въ  юго-востокъ  къ  Кам-Ь  въ  ялабужскомъ  и  дру- 
гихъ  уЬздахъ,  но  немало  ихъ  и  въ  уржумскомъ;  а  въ  ко- 
тельническомъ  н'Ьтъ  ихъ  потому,  что  по  прибыт1и  къ  Вятк-Ь 
рускихъ  п  по  размножен1и  ихъ  у  оной,  Черемиса  живш1е  до 
того  около  Котельнича  удалились  оттуда  къ  пижм-Ь.  Число 
сего  народа  по  посл-Ьдией  переписи  простирается  по  Вятской 
Губерн1и  до  27967.  душъ  мужеска  пола;  въ  ||  въ  которомъ  числ-Ь- 
27157  крещеныхъ  а  1810  язычниковъ.  Древнее  состоян1е 
Черемисъ  было  подобно  состоянхю  вотяковъ,  только,  что  они 
по  соседству  ихъ  къ  Болгарамъ  должны  были  им'Ьть  много 
вл1ян1я  власти  ихъ,  какъ  сильн-Ьйшаго  народа  на  себя;  но 
прибыт1е  Рускихъ  въ  сосЬдство  ихъ  ни  какой  перем'Ьны  въ 
ихъ  самобыт1и  такъ  какъ  и  Вотяковъ  сперва  не  произвело  кром^ 
малаго  переселен1я  изъ  м-Ъсхъ  въ  друг1я;  а  притомъ  побудило 
можетъ  быть,  ихъ  къ  большему  соединен110  подъ  зависимость 
и  руководство  старшинъ  или  князей,  коихъ  необходимость 
могли  они  бол^е  признать  для  общаго  д-Ьла  при  нашествхи 
иноплеменниковъ.  Произшедшее  въ  посл^дующ1я  времена  по- 
корен1е  Болгаровъ  Татарами  им'Ьло  сл'Ьдств1емъ  своимъ  за- 
висимость отъ  Татаръ  и  Черемисъ.  зависимось,  по  которой 
с1и  подлежали  вл1яп1Ю  ихъ  гораздо  бол-Ье,  нежели  вотяки, 
кои  ограждены  были  н-Ьсколько  отъ  Татаръ  жившими  предъ 
ними  рускими  довольно  ипогда  насыщавшими  жадность  ихъ 
при  грабежахъ;  и  посему  финское  пар'Ьчхе  Черемисъ,  чрезъ 
вошедш1я  въ  оные  мног1я  Болгарск1я  и  Татарск1Я  р']Ьчен1я, 
вделалось  подвержено  большей  порч-Ь  финское  нежелиже 
вотское.  Въ  прочемъ  народъ  сей  такъ  какъ  и  Вотяки  по 
нын-Ь  не  им'Ьютъ  своей  грамматы,  хотябъ  было  и  нетрудно 
имъ  дать  оную.  Попечительному  нын-Ь  о  просвЬш^еши  всей 
Росс1и  правлен1ю  предоставлено  судить  отъ  судебъ,  которой 
способъ  просв'Ьш.ен1я  для  сихъ  народовъ  сообразн^Ье  съ  муд- 
рою Политикою:  дать  ли  имъ  особую  граммату  и  попрочить 
чрезъ  то,  чтобъ  они  пребыли  еще  долго  на  будущ1я  времена, 
какъ    особенные  народы,  или    не  только   не  давъ  имъ  особой 
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грамматы,  но  и  отнимая  отъ  нихъ  собственные  языки  ихъ 
чрезъ  паставлео1е  и  учен1е  ихъ  Росс1йской  граммагЬ  и  языку 
удобн-Ье  и  скор']&е  чрезъ  то  образовать  ихъ  въ  одинъ  Росс1й- 
ской  народъ. 

3.  Росс1япе,  по  различ1ю  м'Ьстъ  древней  Росс1и  изъ  ко- 
торыхъ  они  нашли  въ  с1ю  сторону  говоря1ц1е  своими  н'Ько- 
торую  разноту  между  собою  им'Ьющими  нар^ч1ями  славяно- 
росс1йскаго  языка.  Первые  сего  народа  поселенцы  пришли 
сюда  во  времена  Святослава  III.  Всеволодовича,  и  сЬли  при 
р'Ьк'Ь  Вятк'Ь  на  вотской  и  черемиской  земляхъ  на  самыхъ 
смЬжностяхъ  между  Вотью  и  Черемисою  и  прозвались  въ 
сихъ  м-Ьстахъ  въ  посл'1дств1е  времена  отъ  протчпхъ  Росс1янъ 
для  отлич1я  отъ  Вятичей  или  вотяковъ  вятчанами,  кои  столь 
.зам-Ьчательны,  сд'Ьлались  у  росс1йскихъ  д'Ьеписателей.  \\  А 
какъ  къ  потомкамъ  сихъ  первыхъ  поселенцовъ  нашло  посл-Ь 
въ  сосЬдсво  много  еш,е  рускаго  племени  людей  съ  раз- 
ныхъ  сторонъ;  а  бол-Ье  по  завоеваши  Сибири  и  Казани;  то 
Росс]яне  и  живут^  по  нын'Ь  разсЬянно  по  разнымъ  краямъ 
Губерп1и,  составляя  собою  большую  часть  жителей  ея.  Ихъ 
по  посл'Ьдней  подушной  переписи  оказалось  до  348,715  душъ 
мужеска  пола.  Многочисленн'Ье  однакоже  живутъ  они  по 
нын-Ь  въ  т^хъ  м'Ьстахъ,  гд'Ь  первые  ихъ  пришлецы  посе- 
лились и  размножились  подъ  именемъ  Вятчанъ  т.  е.  по  те- 
чен1ю  Вятки  въ  Котельничёскомъ,  Орловскомъ,  Вятскомъ, 
Слободскомъ,  также  и  Нолинскомъ  у']Ьздахъ.  Жители  сихъ 
уЬздов!,  какъ  единомышленные  им'Ьютъ  по  нын-Ь  много  между 
собою  сходнаго  и  общаго,  но  отъ  жителей  протчихъ  уЬз- 
довъ  особеннаго.  Нар-Ьчхе,  видъ,  од'Ьян1е — изъ  всЬхъ  ка- 
жется русскихъ  самой  отвратительн'Ьйш1й — образъ  жизни, 
склонности,  такъ  напр.:  что  они  бол-Ье  другихъ  рускихъ  въ 
сей  губерн1и  набожны,  но  т-^мъ  менЬе  доброд-Ьтельны,  чело- 
в^Ьколюбивы  и  другъ  ко  другу  доброжелательны  все  С1е  имъ 
есть  общо  и  какъ  бы  врожденно;  самое  физическое  ихъ  стро- 
еше,   нанр.  что    они   малоросл-Ье   рускихъ  протчихъ  уЬздозъ, 
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сколько    показываетъ    ясно    ихъ    единоплеменность,     стольже 
и  разноплеменность  отъ  т-Ьхъ. 

4.  Татары  потомки  Сшрашнаго  монголо-татарскаго  на- 
рода содержавшаго  въ  подданстве  Росс1ю  съ  1224  по  1462  года. 
Они  влад'Ья  тогдашнею  Россхею,  распространили  свое  влады- 
чество и  на  зд'ЬшнИ  край,  состоявш1й  тогда  по  мн'Ьн1ю  са- 
ыихъ  вятчанъ  вн-Ь  России  и  отъ  нея  не  зависимый.  Число 
татарскаго  племени  людей  простирается  въ  вятской  Губернхи 
по  последней  переписи  16,476  душъ  мужеска  пола,  изъ 
коихъ  2968  испов'Ьдуютъ  Христ1апск1й  Законъ,  а  13508 
Магометанск1й.  Живутъ  разсЬянно  въ  Глазовскомъ,  Ялабуж- 
скомъ,  Уржумскомъ,  Яранскомъ  и  Слободскомъ  уЬздахъ. 

5.  Тептери,  живущ1е  большею  част1ю  въ  Сарапульскомъ 
а  малою  въ  Ялабужскомъ  уЬзлахъ  всего  1,227  душъ.  Народъ 
сей  есть  см-Ьсь,  произшедшая  отъ  мешавшихся  Вотяковъ  и 
Черемисъ  съ  Татарами,  и  околокамскими  Башкирцами,  къ 
коимъ  мног1е  изъ  нихъ  удалились,  или  произвольно  или  бывъ 
стесняемы  рускими,  разсЬлившимяся  отъ  Вятки  къ  стороне 
Камы.  Особенно  же  много  удалилось  туда  Воти  съ  первой, 
при  Петре  Великомъ  учиненной  сему  народу,  переписи, 
когда  множество  и  рускихъ  убегая  отъ  переписи,  дабы  не 
платить  подушной,  побегами  скрывались. 

6.  Разныхъ  Аз1атскихъ  народовъ,  какъ  то,  Калмыковъ, 
Каракалпаковъ,  и  Хивинцовъ  несколько  душъ,  кои  живутъ 
въ  Сарапульскомъ  и  Ялабужскомъ  уездахъ.  Они  суть  при- 
шлецы избавивш1еся  случаемъ  изъ  плена  Киргизовъ,  и  бе* 
жавш1е  къ  порубежнымъ  въ  той  стране  росс1йскимъ  горо- 
дамъ  и  крЬпостямъ,  где  по  силе  высочайшихъ  указовъ  при- 
няты въ  росс1йское  подданство  и  пересланы  для  поселен1я 
въ  те  уезды.  Число  ихъ  неизвестно.  Ибо  они  почислены  на 
ряду  уже  съ  пахотными  или  государственными  поселянами. 
Все  крещены. 


•^^ 


I 


Истор1я  Вятская. 

1  е  отъ  поеелен1я    первыхъ  Руекихъ    у  Вятки 

до  причиелен1я  ихъ  потомковъ  подъ  именемъ 

Вятчанъ   навсегда    подъ  Росехйскую    державу 

или  отъ  1181  по  1459  годъ    чрезъ  278  л'Ьтъ. 

Первые  у  рЬки  Вятки  поселивш1еся  Славено-Росс1йскаго 
пропсхожден1я  люди,  сд'Ьлавшхеся  праотцами  в^зтчанъ,  были 
пзъ  Новгорода  Великаго  выходцы.  А  что  с1е  истинно,  то 
немного,  можетъ  бмть  въ  России  находится  такихъ,  отъ  древ- 
няго  славено-росс1йскаго  народа  произшедшихъ  поздныхъ 
племенъ,  кои  бы  сохранили  въ  себ'Ь,  столь  еще  явственные 
сл'Ьды  своего  происхожден]я,  какъ  Вятчане,  даже  по  нын'Ь. 
Древнее  Новгородское  нар-Ьчхе  сохранившееся  въ  нихъ  по- 
нын-Ь  есть  первое  тому  доказательство  ^);  склонность  къ  плот- 


^)  Ежели  сравнить  нын-Ьшнее  нар'Ьчхе  вятчанъ  съ  нар'Ьч1емъ  Новго- 
родскаго  Л'Ьтописца,  писаннаго  дрсвнимъ  тамошнимъ  нар'Ь'пемъ,  то  сход- 
ство оныхъ  въ  н^которыхъ  м1;стахъ,  съ  перваго  слуха  такъ  >?сно  окажется,- 
какъ  будто  дрсви1Й  Новгородсцъ  говоритъ  >13ыкомъ  нын'Ьшняго  Вятчанина, 
или  сей  того.  Напр:  читая  и  сличая  съ  вятскимъ  выговоромъ  слова  пер10- 
довъ  изь  Новгородскаго  Л-Ьтописца,  зам-Ьчснныя  зд-Ьсь  особо:  Пр^идоста 
изъ  Цернигова  Борисъ  Негоцсвиць,  Михалъ  съ  Братомъ.  Петръ  Водовино- 
виць  и  пр — Также  Новгородци  тсб-Ь  неслушаютъ  й:ы  дани  про  шали  теб'Ь 
и  пр.,  прим-Ьчаемъ  что  оныя  въ  выговор-Ь  вятчанина  простолюдима  такое 
же  произношен1е  им^ютъ,  какъ  значатся  въ  л1тсписи.'Ь.  Тг.ковое  нар'Ьч1е 
при    протяжномъ    Вятчанъ    выгоЕор^,     обыкновеныомъ    въ    древней    Росс1Н' 


12  — 


7  Еичеству  11  и  искусстве  въ  ономъ  есть  второй  в1^роятпын  при- 

8  зпакъ  происхожден1я  Вятчанъ  отъ  Новгородцевъ:  япгд-Ь  по 
вятской  Губерн1и  не  находятся  столь  хорош1е  плотники  и 
мастера  въ  древод'Ьланхи,  какъ  въ  уЬздахъ  т'Ьхъ,  кои  насе- 
лены снмъ  племенемъ,  они  занимаются  ремесломъ  симъ  даже 
и  по  отдалеанымъ  городамъ  своей  губерн1и,  такъ  что  можно 
назвать    оное  изключительнымъ    ремесломъ  ^).    Трет1е  общее 


нын-Ь  весьма  п.^отпвно  для  слуха.  Причиною  того,  что  по  нын^Ь  у  сего  на- 
рода сохранилось  древнее  нар-Ьч^е,  и  того,  что  ему  по  нын'Ь  свойственна 
еще  особая  н'Ь  оторая  дикость  и  съ  первлго  взгляду  кажущееся  глупое  лю- 
бопытство, отъ  чего  и  назван1е  ихъ  сд'Ьлалось  въ  Росс1и  посм-Ьятельнымъ 
сил1воломъ  глупости,  есть  то,  что  сей  народь  живя  съ  первыхъ  своихъ 
временъ  въ  отдаленномъ  сд-Ьшнемъ  отъ  Росс1и,  а  потомъ  хотя  къ  ней 
присоединенномъ,  но  отдаленномъ  углу  не  столько  подлежалъ  вЛ1ян1ю  слу- 
чаевъ  и  обстоятельствъ,  изм-Ьняющихъ  черты  нацхональности  и  нар-Ьчхя 
какъ  жители  прочихъ  м-Ьстъ  Росс1и.  Понят1Я  изъ  наукъ  раждающ1яся  на- 
чали открываться  сд-Ьсь  не  прежде  посл-Ьдняго  XVIII  в-Ька  съ  открытхя 
нижнихъ  славепо-латинскихъ;  но  С1И  школы  будучи  по  маловажности  ||  пред- 
метовъ  учебныхъ  маловажны,  весьма  слабое  вл1ян1е  им-Ьли  на  самое  духо- 
венство; а  т-Ьмъ  мсн^е  на  народъ.  Итакъ  должно  ли  удивляться  тому,  что 
и  нын-Ь  по  н-Ькоторымъ  селамъ  Вятской  Губ.  изъ  старо  посвященныхъ  ду- 
ховныхъ  выказываются  так1е,  кои  привсемъ  упражнен1и  ихъ— но  можетъ 
быть  р'Ьдкомъ,  въ  чтеши  церковныхъ  книгъ  на  исправленномъ  славянскомъ 
язык'Ь  изданы  неисправн-Ьс  въ  нар'Ьч1и,  какъ  и  простолюдимы,  коихъ  они 
могли  бы  въ  ономъ  исправлять  при  обращенхи  съ  ними.  Кажется,  что  не 
столько  духовные,  наиплче  при  своей  безпечности,  могутъ  д-кйствовать  на 
исправлен1е  нац10нальныхъ  недостатковъ  и  привычекъ  своихъ  прихожанъ, 
сколько  с'т  ихъ  самихъ  удерживать  въ  своихъ  привычкахъ  и  заловлять  въ 
свои  погр-Ьшности,  нельзя  обойтись  чтобы  обд'Ьлывлясь,  грубую  и  твердую 
статую,  прежде  нежели  обделается  совсЬмъ  не  попорчено  было  н-Ьсколько  и 
хорошихъ  инструментовъ,  а  худые  часто  совс-Ьмъ  ломаются. 

^)  Зажиточн-Ьйшхе  Вятской  Губерн1и  отдаленныхъ  уЬздныхъ  городовъ 
жители  въ  нам-Ьренхи  построить  лучшая  домы,  и  тому  подобное,  нарочито 
нанимаютъ  и  вызываютъ  для  того  вятчанъ;  церковные  же  иконостасы  по  всей 
губерши  д^лаютъ  и  р-Ьжутъ  столяры  и  р-Ьщики  лишь  вятские  же.  Отъ 
всеобщаго  ихъ  по  древод'клан1и  навыка  и  занят1Я  натурально  сл-Ьдуетъ  то, 
что  нигд-^  во  всей  губерн1и  не  продаютъ  толь  дешевою  ц'Ьною  деревянныя, 
всякаго  рода  под-Ьлки  какъ  въ  городахъ,  коихъ  уЬзды  населены  ими;  въ 
самомъ  Губернскомъ  город-й  покупаются  напр.:  деревянные  водоносы  не 
свыше,  какъ  отъ  8  до  9  и  ю  коп.  Напротивъ  же  того  въ  прикамскихъ  городахъ 
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мн]Ьр1е  самихъ  вятичей,  основанное  на  преда  ||  В1яхъ  предковъ  о ^ 

произхожден1и  своемъ  изъ  Новгорода;  четвертое  Историческое     *^ 
(внрочемъ  краткое  и  притомъ  пзъ  безсвязныхъ  отрывковъ  со- 


прим-Ьрно  въ  Сарапул-Ь,  тоже  купить  должно  не  дешевл'Ь  2$  коп.  При 
съ'Ьздахъ  въ  торговые  дни  какъ  въ  Г.  Вятк'Ь,  такъ  почти  и  въ  другихъ  Вят- 
скихъ  городахъ,  ничего  въ  такомъ  множеств-^  на  торгу  лоселянъ  не  видно, 
какъ  деревянныя  ихъ  изд'Ьл1я;  на  противъ  въ  другихъ  городахъ  т'Ьже  изд-Ь- 
Л1Я  чуть  прим-Ьтны  на  торгахъ  поселянъ.  Но  сего  не  довольно,  Вятчане 
кром-^  внутренней  распродажи  по  городамъ  своихъ  оныхъ  изд^Л1Й,  сплав- 
ляютъ  ихъ  еще  по  весн-Ь  ц•^;лыми  судами  по  р-Ькамъ:  Вятк'Ь,  кам-Ь  и 
даже  б^^лой  для  разпродажи  частхю  въ  своей  же  и  казанской,  а  бол-Ьс  въ 
оренбурской  губерн1ялъ.  Происхожденхе  великой  склонности  къ  такой 
промышленности,  кажется  не  должно  относить  къ  позднымъ  временамъ, 
когда  уже  они  населили  занимаемые,  ими  нын-Ь,  м'Ьста,  ниже  осо- 
бенно къ  избытку  оныхъ  л-Ьсами,  но  в-Ьроятно,  что  то  было  еще  въ 
предкахъ  ихъ  и  наследственно  продолжалось  въ  потомств-Ь  по  нын-Ь.  Вс- 
лиюе  л-^са  по  течен1ю  Вятки  и  впадающихъ  въ  нее  р'Ькъ  не  произвели, 
но  только  упрочили  въ  нихъ  прежную  склонность  и  навыкъ  въ  дровод-к- 
лан1и  доставляя  имъ  избыткомъ  своимъ  легк1е  пользоваться  ими  спо- 
собы, а  длинныя  времена  съ  поселен1я  ихъ  у  оной  протекшхя  ув'Ькоз'к- 
чили  ихъ  склонность  и  усовершили  искуство,  напротивъ  того  Ц  хотя  проч1е 
м-Ьста  сей  Губерн1и  напр:  по  течен1Ю  Камы  еще  болЬе  достаточны  добрыми 
л'Ьсами  ни  въ  жителяхъ  тамошнихъ  ни  какого  вл1ян1я  на  произведен1е  осо- 
бой склонности  въ  нихъ  невозъим-Ьли  по  нын-Ь,  хотя  она  по  причин-Ь  степ- 
ныхъ  закамскихъ  нын-Ьшней  Орембурской  Губерн1и  м-Ьстъ  и  по  удобству 
доставлять  туда  Камою,  б-^лою,  и  другими  р'Ьками.  Деревянныя  изд'Ьл1я,  и 
самыя  л'Ьса  могли  бы  доставлять  съ  большею  еще  выгодою  нежели  Вятчане. 
Правда  земли  по  Кам-Ь  плодороднее  нежели  по  вятк^,  но  трудно  пов-Ьрить^ 
чтобы  хл-Ьбород1е  было  причиною,  обезпечившею  тамошнихъ  жителей  въ 
промышленностяхъ  отъ  избытка  л-Ьсовъ  происходящихъ  и  того  нераден1Я, 
отъ  котораго  теряли  и  теряютъ  свои  выгоды.  Такъ  нельзя  сказать,  чтобы 
жители  по  вятке  не  получали  прежде  отъ  землед-клтя  столько  награды, 
чтобъ  они  единственно  по  недостатку  оной  принуждены  были  приняться 
въ  прошлыя  времена,  когда  еще  пространные  л^са  представляли  имъ  чрезъ 
ихъ  вырубку  новыя  земли  и  свеж1Я  поля,  за  древодел1е  въ  награду  не 
выгодняго  земледелия.  Итакъ  вероятнейшая  причина  таковой  между  теми 
и  другими  жителями  разности,  есть  та,  что  Вятчане  прибывъ  въ  вятскхч 
л+сныя  места  внесли  съ  собою  въ  оныя  изъ  Новгорода,  где  по  причине 
озерныхъ  и  болотистыхъ  местъ  по  необходимости  жители  должны  были  думать-- 
въ  награду    хулаго  зсмледел1я    пользоваться  выгодами    отъ  тамошнихъ    лъ- 


—  14  -^ 

стоящее,   следовательно    не  полное  писмеаеое    изв'Ьст1е  ^)    о 
поселеши  при  р-Ьк-Ь  Вятк-Ь  новгородскихъ  выходцевъ  дальп-Ьй- 

__^ шее  |1  ихъ  при  оной  пребыван1е  и  размножан1емъ  подъ  иыенемъ 

1^    Вятчанъ  до  покорен]*я  ихъ  росс1ЙСЕой  Власти.   Пятое  приемле- 
мое большею  част1ю  св']кдуп],ихъ  людей  мн'Ьн1е   о  происхожде- 


совъ,  готовую  наклонность  и  св-Ьден1е  пользоваться  и  зд^сь  хорошо  л-Ьсами 
а  камск1е  поздн'Ьйш1е  въ  Т'Ь  м'Ьста  съ  разныхъ  сторонъ  пришлецы  не  внеся 
туда  подобнаго  навыка  а  притомъ  не  худо  награждаясь  землед-Ьл^смъ  при 
благотворной  Кам-Ь  не  думали  по  с\е  время  приступать  кт»  оному,  какъ  т-Ь 
напротивъ  нетолько  не  изтеряли  онаго,  но  еще  бол-Ье  упрочили  наипаче 
по  учреждеши  зд'Ьсь  правительственныхъ  м-^стъ  т.  е.  Воеводствъ,  Епарх]и  и 
Г1ровинц1Я.  Изъ  выше  сказаннаго  о  вятчанахъ  происходитъ  в-Ьроятное  за- 
кл1очен1е,  что  предки  ихъ,  ежели  не  изъ  того  Новгородскаго  конца,  кото- 
рой по  жившимъ  въ  немъ  плотникамъ  нг^зывался  плотничимъ,  и  не  изъ  сс- 
маго  Новгорода,  то  изъ  близь  лежащихъ  къ  нему  областныхъ  селен1Й  вы- 
шли. Ибо  хотя  жители  плотничаго  конца,  а  особенно  занимались  плотни- 
чествомъ  и  всякимъ  родомъ,  деревянныхъ  изд'Ьлхй,  однако  по  се.му  не 
можно  заключить  о  прочихъ  Новгородцахъ,  наипаче  областныхъ  ихъ  же  пле- 
мени жителяхъ,  чтобъ  они  вовсе  не  занимались  т'Ьмъ  ремесломъ  и  были 
имъ  не  св-Ьдущи.  По  Истор1и  видно,  что  вся  Новгородская  нац1я,  кажется 
отличалась  отъ  протчихъ  Росс1янъ,  между  прочимъ  и  выше  показанною 
промышленностш  и  опытност1ю  въ  оной,  когда  Новгородцевъ  безъ  различхя 
называли  проч1е  Росс1Яне,  покакимъ  бы  то  случаямъ  и  когда  ни  было  плот- 
никами. Такъ  напр:  при  первомъ  поход-Ь  Новгородскаго  (потомъ  велнкаго 
К1евскаго)  Князя  Ярослава  I.  Владимировича  въ  1016  году  противъ  К1гв- 
9  скаго  II  Великаго  Князя  Святополка  I.  Новгородцовъ,  главное  войско  Яро- 
■уО  славово  въ  семъ  поход'Ь  составлявшихъ  святополковы  воины  изъ  насмешки 
называли  плотниками,  и  воевода  Святополковъ  изъ  стана  своего  чрезъ 
дн15пръ  кричалъ  къ  нимъ;  что  прхидосте  со  хромцемъ  симъ  (Ярославэмъ)  и 
вы  плотницы  суще?  да  лриставимъ  васъ  хоромовъ  рубити  нашихъ. 

^)  Кто  и  когда  писалъ  с1е  изв'Ьст1е  неизв-Ьстно,  по  ветхости  пар-Ьчхя» 
какимъ  оно  писано  давно,  а  по  малосмыленности  и  безъ  связи,  чтэ  оно  пи- 
сано простакомъ  или  посл-Ь  перепорчено.  Въ  прочемъ  какъ  оно  есть  един- 
ственное въ  зд-Ьшнемъ  м-Ьст^  о  происхожден1и  и  прежней  бытности  Вят- 
чанъ письменное  предан1е  и  притомъ  ходя  по  многимъ  рукамъ  вт.  спискахъ 
безъ  противор'Ьч1й  одного  другому  то  оно  и  еще  такъ  называемой  времен- 
никъ,  или  порядочной  мемор1алъ  нЪкоторыхъ  произшеств1Й  въ  Росс1и,  въ 
числ-Ь  которыхъ  есть  н-Ьчто  и  до  Вятки  относящееся,  также  письменной, 
послужили  мн-Ь  н-Ькоторымъ  образомъ  матер1аломъ  къ  написан1ю  Вятской 
Истор1и.  Рукописи    С1И  были  доставляемы    по  разнымъ  временлмъ.    отъ  н-Ь- 
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б1и  Вятчанъ  изъ  Новгорода   Великаго  ^).  Суть  доказательства 
происхожден1я  Племени  Вятскаго. 

Г1арт]*я  сихъ  людей  выходцевъ  Новгородскихъ  оставила 
пред-Ьлы  Новгородск1е  6682  года  отъ  Мироздашя  (1174  года 
по  Р.  X.)  Сл-Ьдовательно  во  второе  л-Ьто  Велико  княженхя 
Романа  Ростиславича  К1евскаго;  а  въ  предпосл'Ьднее  Андрея 
Юрьевича  Б'Ьлорускаго,  и  въ  то  самое  въ  которое  на  м-Ьсто 
сид^вшаго  въ  Новгород-Ь  князя  Рюрика  Ростиславича,  Андрей 
Б^Ьлорускш  посадилъ  въ  ономъ  сына  своего  Георг1я  Андр-Ье- 
вича.  В^роятв-Ьйшею  причиною,,  побудившею  С1Ю  парт1ю  Нов- 
городцевъ  отд^*литься,  и  оставить  свое  отечество  поставля- 
ются мятежи,  несоглас1я  и  уб1йства  Новгородцевъ  истощавшихъ 
себя  оными  безпрерывно.  Подобны  обстоятельства  въ  Новго- 
род-Ь  были  и  около  1174-го  года.  Новгородцы  по  вл1ян1ю  ||  ■'^^ 
на  нихъ  власти  Б^лорускихъ  съ  одной  и  Шевскихъ  съ  дру- 
гой стороны,  разделялись  между  собою  на  парт1и  и  лили 
часто  другъ  друга  кровь  по  тол-Ь,  пока  истребивъ  такимъ 
образомъ  число  великое  спорющихся  остальные  па  крови  со- 
брат1й  своихъ  заключали  домашн!й  миръ,  предаясь  наконецъ 
общимъ  соглас1емъ  вн'Ьшней  сил^  того  или  другаго  Князя. 
Андрей  Юрьевичь,  сильн'Ьйш1й  сего  времени  во  всей  Росс1и 
князь,  взявъ  перев'Ьсъ  надъ  К1евскимъ  Великимъ  Княжест- 
вомъ,  и  им'Ья  земли  свои  см^жныя  съ  новгородскими,  не 
только  принялъ  нам'Ьрен1е,  н^Ькоторые  изъ  оныхъ  отнять,  но 
и  самой  Новгородъ    изъ  подъ  зависимости    Шевскихъ  князей 


которыхъ  зд-Ьшнихъ  духовныхъ  лицъ;  а  особенно  въ  прошломъ  XVIII  в-Ьк'Ь 
отъ  одного  изъ  зд-^^шнихъ  Арх1ереевъ — Варфоло1иея,  къ  ученымъ  въ  сто- 
личные города  лицамъ,  и  къ  бывшему  при  Московскомъ  Университет-Ь  воль- 
ному Ученому  обществу  по  перепискамъ  членовъ  онаго  Николая  Бантыш — 
каменскаго  и  Антона  Барсова  съ  помянутымъ  Преосвященнымъ. 

^)  Не  изв-Ьстно  по  чему  нов-Ьйш^й  и  отъглавнаго  Училищъ  правлен1я 
аккредитованный  рос1Йсской  Исторхи  писатель  покойный  Г.  Стриттеръ, 
говоря  въ  своей  россхйской  Истор1и  о  пэкорсн1и  вятчанъ  росс1йской  власти, 
полагаетъ    ихъ    народомъ    происходящимъ    отъ    татаръ,    когда    они    ни    въ 
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переводя  подъ  свою,  лишить  потомъ  его  вольности,  подвергвувъ 
самодержаБ1ю  своему.  Походы  войскъ  сего  Князя,  на  тотъ 
конецъ  въ  Новгородскую  область  не  задолго  до  1174-го. 
предпринимаемые  Белик1я  притомъ  жестокости,  въ  ней  про- 
изведенныя,  возложен1е  дани  на  жителей,  отъ  которой  они 
отрекались,  требован1е  здачи  самаго  Новгорода,  опасенхе  жи~ 
телей,  онаго  лишиться,  правъ  своихъ  и  вольности,  были  та- 
к1я  сего  времени  обстоятельства — обстоятельства  могш1я  еш;е 
сопровождаться  по  разнымъ  случаямъ  кровопролитвымп  мя- 
тежами самихъ  Новгородцевъ,  кои  многихъ  изъ  вихъ  устра- 
шая побуждали  искать  отъ  наступавшей  на  ихъ  Отечество, 
тучи,  спасен1я  и  спокойн-Ьйшей  жизни  сообразн^йшей  тог- 
дашнимъ  ихъ  къ  независимости  склонбостямъ.  Ибо  сколь 
сей  народъ  ни  бы.1ъ  вообще  склоненъ  и  привыченъ  къ  смятеБ1ямъ_, 
и  всякимъ  сопряженнымъ  съ  оными  страхомъ;  однако  не 
могли  не  быть  изъ  нихъ  и  так1е,  коимъ  все  то  могло  по 
крайней  м'Ьр'Ь  уже  наскучить,  и  неможно  вообш,е  отречь  что- 
бы не  могла  иногда  быть  м'Ьра  отечественныхъ  золъ,  наипаче 
въ  Новгород'^  столь  велика,  что  она  превысить  могла  всю 
м4ру  любви  къ  отечеству.  Изъ  сихъ  то  обстоятельствъ  про- 
изтекаетъ  причина,  для  чего  мног1е  Новгородцы  отд'Ьлясь  во 
время  Андрея  б^Ьлорускаго  отъ  соотечественниковъ  своихъ 
оставили  ихъ  и  свою  родину  на  всегда  ^). 


^ззык'Ь,  НИ  въ  в^^р-Ь,  ни  въ  обычаяхъ  ничего  не  им-Ьютъ  съ  ними  общаго,  и 
когда  т^же  татары  признаютъ  сами  Вятчанъ  изъ  Ь1овгорода  происходящилхи, 
сл-кдовательно  не  ихъ,  а  Славяно-росс1Йскаго  племени  людьми.  Разв-1;  не 
разум-Ьлъ  ли  Г.  Стриттеръ  тогда  подъ  именемъ  Вятчанъ  Татаръ  немало 
усилившихся  и  въ  се^  сторон-Ь,  и  жившихъ  между  ими. — 

^)  Въ  вышеупомянутой  рукописи  о  Вятчанахъ  объявляется,  что  Нов- 
городцы называли  ихъ  въ  посл-Ьдств1е  времени,  когда  уже  они  жилк  у 
вятки,  (о  чемъ  скажу  въ  свое  время)  своими  работниками  и  Б'Ьглецами. 
Поносительное  названхе  предполагаетъ,  кажется,  какую  нибудь  вину,  сод-Ь- 
ланную  оными  людьми  въ  отечеств'^  своемъ,  за  которую  боясь  суда  и 
мщен1я  принуждены  были  изб'Ьгнуть  онаго  по  б-Ьгомъ  изъ  отечества.  Но 
Тс^мъ  же  объявляется,    что  Новгородцы  называли    ихъ  б'Ьглсцами    по  одной 
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Выбравш1еся  оные  люди  изъ  своего  отечества,  С']^въ  въ  12 
верховь'Ь  волгйН'Ь  на  сады,  плыли  оною  до  устья  Камскаго. 
Зд*Ьсь  выбравшись  на  сушу,  обстроились  на  л'Ьвой  стороне 
камы  городкомъ.  Не  было  нам^рен1я  ихъ  при  семъ, 
5тобы  остаться  тутъ  навсегда.  Да  С1е,  кажется,  было  и  не- 
возможно: ибо  Болгары,  яко  народъ  чуждой,  и  притомъ 
всегда  почти  враждебной  рускимъ,  никакъ  бы  непозволилъ 
имъ  водвориться  въ  самое  сердце  притомъ  своея  земли  да 
и  рускимъ  оставаться  среди  сего  народа,  было  бы  желать 
скораго  истреблен1я  своего  ^).  Истинное  вам'Ьрен1е  ихъ  была 


ненависти  за  11ренебрежен1е  и  оставлен1е  своего  отечества.  А  Вятчане  де  же- 
лая повидимому  отвратить  отъ  себя  таковое  нар'Ьканае,  платили  Новгород- 
намъ  также  язвительною  лжею.  Они  говорили  имъ:  ежели  вы  называете 
насъ  своими  работниками,  учинившимися  б'Ьглецами;  то  мы  не  по  иной  при- 
чин-Ь  зд-Ьлались  таковыми,  какъ  по  той,  что  когда  вы  были  въ  поход-Ь,  ко- 
горой  удерживалъ  васъ  чрезъ  три  года  вн^Ь  отечества,  тогда  мы  работники  ваши 
получивъ  руки  женъ  и  дочерей  вашихъ  прижили  съ  ними  безъ  васъ  д-Ь- 
тей;  и  по  той  причин-Ь  до  возврашен1я  вашего  принуждены  были  по  сов-Ьту 
ихъ  б'Ьжать,  что  это  Вятская  ложъ,  то  и  Истор1я  подтверждаетъ  тожъ. — 
Ибо  нигд-Ь  по  оной  невидно,  что  бы  Новгородцы  Ц  были  три  года  въ  поход-Ь  II 
предъ  1174  г.  а  были  они  въ  семъ  самомъ  году  посыланы  по  повел'Ьн1ю  12 
Андрея  Б-Ьдорускаго  подъ  Начальствомъ  сына  его  Георпя  Князя  ихъ  въ 
К1евское  княжество  подъ  Вышъ  городъ  противъ  Давыда  Ростиславича,  но 
и  въ  семъ  поход-Ь  были  только  девять  м-^сяцовъ.  Итакъ  верн'Ье,  что  одни 
другихъ  язвили  по  одной  не  нависти  и  поссорамъ,  въ  которыхъ  Вятчане 
съ  Новгородцами  всегда  жили,  и  перекликались  ругательствами  отъ  Вятки 
къ  Волхову  и  взаимно,  наипаче  тогда,  когда  изъ  Новгорода  стали  д-Ьйстви- 
тельно  посV1•Ь  уб'Ьгать  къ  вятчанамъ  многхе  по  разнымъ  причинамъ.  Нар-^- 
кан1е  же  работниками  Вятчанъ  не  происходитъ  ли  отъ  того,  что  выходцы 
были  изъ  плотничаго  конца,  но  достов-Ьри-Ье  кажется  отъ  того,  что  между 
ими  много  могло  быть  подговоренныхъ  Новгородскихъ  Бояръ  слугъ,  како- 
вые люди  и  въ  посл'Ьдующ1я  времена  могли  къ  нимъ  лхежду  прочими  уб-Ьгать. 
^)  Удивительно  какъ  Болгары  допустили  рускихъ  сЬсть  и  обстро- 
иться городкомъ  среди  своей  земли,  и  близъ  еще  такого  м-Ьста,  гд'Ь  не- 
задолго предъ  т-Ьмъ  были  у  нихъ  главной  городъ  (Брахимовъ,  раззоренный 
войсками  Андрея  Князя  Б-Ьлорускаго.)  Обстоятельство  С1е  заставляетъ  ду- 
мать, что  или  рускихъ  число  было  велико;  а  по  тому  Болгары  не  осм-Ь- 
1ливались  на  нихъ  нападать  явною  силою;    а  къ  нечаянному  нападению    про- 


—  18  — 

притоыъ  такое,  чтобъ  оттуда  пм-Ьть  время  разв-Ьдать  о  ле- 
жавшихъ  вверхъ  по  Кам-Ь  и  по  вятк^Ь  ы'Ьстахъ.  А  по  сему 
нам'Ьрен1ю  пребывая  зд'Ьсь  осв'Ьдоыились  между  прочимъ, 
что  земли  по  течеБ1ю  вятки,  находящ1яся  во  влад'Ьн1и  воти 
и  черемисъ,  имЪютъ  желаемыя  для  поселен1я  ихъ  выгоды. 
Итакъ  не  смотря  на  то,  что  оба  т-Ь  парода  им-Ьли  для  сбе-  . 
^г)  режен1я  земель  своихъ  мног1я  рвами  и  засеками  укр-Ьплен-  ' 
■уо~~ныя  м'Ьста,  р-Ьшились  ||  водвориться  въ  оеыхъ,  вообразпвъ, 
что  не  трудно  пмъ  будетъ  занять  нужныя  по  крайней  м'Ьр'Ь 
на  первой  разъ  полосы  земли.  Утвердясь  въ  семъ  нам^Ьрен1п 
одна  изъ  нихъ  часть,  состоявшая  по  видимому  изъ  р-Ьшитель- 
н'Ьйшихъ  людей,  отд'Ьлясь  отъ  прочихъ  поплыла  насадамп  1 
въ  верхъ  по  Кам-Ь,  и  миновавъ  устья  вятки  в-Ьроятно  изъ 
ошибки  почтя  одну  за  другую  дошли  до  первой  даже  до  су- 
совскихъ  м^стъ.  Тамъ  познавъ  свою  ошибку,  выбрались  на 
правой  берегъ  Камы,  пошли  сухимъ  путемъ  искать  на  западе 
р-Ьки  вятки,  которая  оставалась  у  нихъ  прежде  въ  тылу^ 
и  которой,  можетъ  быть  они  и  нечаяли  прежде  быть  такъ 
близко  къ  Камскому  ихъ  городку.  Но  отъ  чегобъ  первая 
ошибка  ихъ  ни  родилась,  только  р'Ька  Чепца  открыла  имъ 
собою  путь  къ  Вятк^.  Они  дошедъ  до  верховья  той  р-Ьки, 
пустились  по  оной  внизъ,  в-Ьроятно  на  плотахъ,  ибо  по  сей 
Р'Ьк'Ь,  кром'Ь  водополи,  въ  другое  время  ходить  не  могутъ 
и  въ  плавъ  оною    въ  вотсшя    земли,  им4ли    съ    Ботью    при- 


тиву  осторожныхъ  гостей  не  находили  случая,  или,  какъ  Новгородцы  им-Ьли 
издревле  съ  Болгарами  торговлю,  не  сказалась  ли  С1я  парт1я  ихъ  купцами 
прибывшими  изъ  Новгорода  для  торговли,  и  подъ  т-Ьмъ  видомъ  усп-Ьла 
водвориться  въ  ономъ  м-^ст-Ь.  въ  прочемъ  въ  обоихъ  сихъ  случаяхъ,  по 
всякой  в-Ьроятности.  Рускимъ  къ  занят]ю,  въ  чужой  земл-Ь  м-Ьста,  и  что 
они  усп'Ьли  въ  немъ  и  укр'Ьпиться.  подало  не  мало  удобства,  то,  что  ту- 
тошныя  окрестныя  м-Ьста  позорены  были  посл^днихмъ  походомъ  войскс 
Андреевыхъ;  а  по  тому  и  Болгары  должны  были  оттуда  разбежаться;  и 
ежели  узнали  о  сихъ  прншлецахъ,  то  тогда,  когда  уже  они  довольно 
укр'Ьпились. 


1 

! 
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•бережною  драки,  разграбляя,  гд-Ь  можно,  было,  жилища  ея 
а  укрепленныя  м'Ьсто  раззоряя  При  таковыхъ  обстоя  тель- 
ствахъ  и  сплыли  руск1е  всю  чепцу,  какъ  наконецъ,  вошодъ 
изъ  опой  въ  р'Ьку  вятку,  и  поднявшись  ею  около  шести  верстъ 
иредставялось  глазамъ  ихъ  по  правую  сторону  р^ки  на  вы- 
сокой гор'Ь  стоящее  Вотское  городиш;е  ^),  которое  защищаемо 
было  глубокимъ  рвомъ  и  валомъ,  продолженными  во  кругъ 
всего.  Пришеяьцы  пленясь  положен1емъ  сего  м-Ьста,  коего 
красоту,  устремленному  съ  удол1я  р-Ьки,  ихъ  взору  представ- 
ляла высота  горы,  омываемая  при  подошв-Ь  своей  великою 
р^кою,  къ  томужъ  разчисляя  выгоды,  кашя  представляло  уму 
ихъ  С1е,  отъ  натуры  укрепленно  м-^Ьсто;  а  имянно,  что  они  им'Ья 
►оное  во  власти  будутъ  на  первой  случай  довольно  имъ  защи- 
щены, и  могутъ  удерживаясь  въ  немъ,  заводить  свои  селентя 
по  другимъ  м-Ьстамъ  Вятки  положили  общимъ  соглас1емъ  взять 
•€1е  городище  у  воти  вооруженною  рукою=  Для  лучшаго  усп-Ьха 
въ  предположенномъ  д'Ьл'Ь  приб'Ьгли  они  напередъ  съ  молитвою 
къ  Богу,  обещаясь  по  взят1и  городища  построить  въ  ономъ 
Церковь  въ  честь  мучениковъ  Бориса  и  Гл'Ьба;  а  въ  подкр'Ьп- 
лен1е  молитвы  положили  второй  на  себя  постъ.  По  таковом ъ 
об-Ьт-Ь  д-Ьлали  они  приступъ  къ  городищу  и  по  сильномъ  со- 
.противлен1и  воти  взяли  оное  6689-го  мироз.  а  по  Р.  X, 
1181  годъ  1юля  24.  въ  день  Бориса  и  Гл-Ьба.  Между  пер- 
выми д-Ьлами  рускими  повзят1и  сего  м-Ьста  было  по  данному 
ими  об-Ьту  построенхе  храма   во  имя  мучениковъ,    а  прптомъ 


^)  С1е  городище  по  рукописи  о  Вятчанахъ  называлось  по  Вотски 
Болвановскимъ  ежели  такъ,  то  в-Ьроятно  не  почему  другому,  какъ  потому, 
что  Вотяки  окольные  собирались  въ  оное  для  идолослуженхя,  на  каковой 
конецъ  им-Ьли  тутъ  много  идоловъ  или  болвановъ.  Ежели  же  сами  рускте 
приписали  ему  такое  именование,  то  С1е  произойти  должно  не  отъ  чего 
иного,  какъ  отъ  того,  что  они  по  ВЗЯТ1И  городка  нашли,  можетъ  быть,  въ 
ономъ  множество  болвановъ,  кои  воть  при  вид-Ь  нашедшей  Руси  на  несли 
въ  оное  какъ  Боговъ,  защитниковъ  отечественныхъ,  на  коихъ  помощь  и 
защиту  при  томъ  случа'Ь  такую  же  возлагали  надежду,  какъ  и  христхане 
.на  святыхъ  своихъ  поборниковъ. 

2* 
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14  II  большее  еще  укреплен1е  онаго  для  будущей  безопасности: 
отъ  нападен1Я  Воти,  они  переименовали  его  Никулицынымъ  ^). 
Итакъ  Nикулицынъ  сей  городокъ  сд'Ьлался  въ  посл'Ьдств1и 
д^Ьдомъ  наибольшей  части  въ  сей  сторон-Ь  рускихъ  селен1й, 
а  Церковь  Бориса  и  Гл-Ьба  была  первою  на  Вяте-Ь  имени 
Христова  Церков1ю  ^). 

Когда  такимъ  образомъ  первая  парт1я  выходцовъ  Нов- 
городскихъ  достигла  конца  желан1ю  своему,  изыскавъ  землю 
для  поселен1я,  оному  соотв-Ьтствовавшую;  тогда  известясь  о- 
семъ  и  вторая,  оставшаяся  при  уст1и  Камы,  посл-Ьдовала 
примеру  первой.  Она  вобравшись  также  въ  суда,  и  исплывъ 
Каму  до  устья  Вятки,  вошла  въ  С1ю  посл-^днюю.  Хотя  р'Ька^ 
с1я  обсЬлена  была  тогда  суров-Ьйшимъ  въ  низовь-Ь  своемъ, 
нежели  воть,  жившая  внизъ  по  сей  р'Ьк'Ь,  только  до  устья 
Чепцы,  черемискимъ  народомъ,  однакоже  оной  же  воспре- 
пятствовалъ  Рускимъ  подняться  до  самыхъ  среднихъ  ея  странъ,. 
зд-Ьсь  представилось  имъ  важное   на  берегу  стоящее   черемп- 


')  Почему  рускхе  проименовали  сей  городокъ  Никулицынымъ,    не  пз- 
в-Ьстно.  Кажется,  что  назван1е  С1е  заимствовано  отъ  имени  Николая,    кото- 
рое по  тогдашнему  нар'Ьч1ю   произносимо  было,    да  и  нын-Ь  еще    простолю- 
динами   произносится    въ    полуимя    Никуда,    или  Микула.    Но  что  за    лице 
было    Ыикула,    во    имя    коего    нареченъ    былъ    сей  городокъ,    не  изв'Ьстно. 
]^1ожетъ  быть    то  былъ  святой  Николай    особенно  христ1анами    изъ  угодни, 
ковъ,  какъ  всегдашн1й  заступникъ  и  помошникъ  ихъ  въ  б'Ьдахъ  и  нуждахъ, 
чтимый;  или  то  были  между  ими  самими  въ  дружин-Ь  кто  нибудь  сего  имен! 
челов-Ька,    по    особенной   предпр1имчивости  и  разуму    своему,    руководство' 
вавш1й  ихъ  тогда,  въ  настоящихъ  обстоятельствахъ,  и  по  тому  въ  особом! 
уважен1и    у  нихъ    бывыпй,    впрочемъ    селен1е    С1е  достигло    до   нын1^шнихл 
временъ  села  Никулицкаго^ 

^)  Д'Ьйствительно  ли  упоминаемая  зд'Ьсь  Церковъ  была  Церковъ  прв' 
стольная,  или  только  часовня,  за  подлинно  утверждать  не  могу;  но  какъ 
въ  предан5яхъ  именуется  она  Церков1ю,  то  и  я  принимая  ее  въ  такомъже 
смысл-Ь,  вывожу  изъ  того  заключение,  что  въ  парт1и  рускихъ  были,  и  ду« 
ховнаго  С0СТ0ЯН1Я  люди  и  притомъ  съ  саномъ  свяшенно-д-^йств^я,  а  наипаче 
Церковь  безъ  довольной  бы  причины  была  построена. 
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ское  городище,  укрепленное  рвомъ  и  полисадомъ,  при  вид^ 
котораго  Русюе  остановились,  ибо  приняли  мысль  по  прим'^Ьру 
первой  парт1и  утвердить  зд-Ьсь  свое  пребывав1е,  отнявъ  оное 
у  черемисъ,  предъуготовя  себя  къ  тому  христ1апски,  зд-^лали 
къ  городищу  приступъ,  но  взять  онаго  по  сильному  сопро- 
тивлен1ю  черемисъ  въ  первой  денъ  не  могли.  На  другой  день 
тоже  учинили,  и  были  щастлив-Ье:  большая  часть  черемисъ 
не  могли  выдержать  приступа  рускихъ,  разб-Ьжались,  а  про- 
ч1е  не  над-Ьясь  удержать  городка,  отворили  ворота  и  вдали 
оной  на  произволъ  непр1ятелей  своихъ  ^). 

Какъ  об-Ь  парт1и  выходцевъ  обсЬлись  на  одной  р-Ьк-Ь —  15 
вятк-Ь,  и  недал-Ье  другъ  отъ  друга,  какъ  на,  100,  нын'Ьшнихъ 
верстъ,  то  и  должны  были  вскор'Ь  другъ  о  друг-Ь  сведать. 
Первой  случай  къ  сему  подали  два  сошедшхеся  по  случаю  въ 
лЪсу  съ  той  и  другой  стороны  дровосЬка,  кои  объявили 
другъ  другу  о  м-Ьстахъ,  ихъ  усадебъ,  и  возвратясь  въ  домы 
дали    знать    о  томъ  прочимъ.    Осв-Ьдомясь    такимъ    образомъ 


^)  Ко  ВЗЯТ1Ю  сего  городища  много  де,  такъ  пишутъ  способствовало  ру-  15 
скимъ  н-Ькоторое  представившеся  въ  глазахъ  черемисъ  чудо:  имъ  показа- 
лось де  число  Рускихъ  весьма  велико,  что  привело  ихъ  въ  страхъ,  и  при- 
нудило оставя  оное  разб'Ьжаться.  Чудо  ли  оно  было  или  нечудо,  только 
въ  глазахъ  черемисъ  при  нечаянномъ  нашествти  и  жестокомъ  нападен1и 
рускихъ  представившееся  С1е  чудомъ,  ничего  чуднаго  кажется  не  заключало; 
кбо  челов-Ькъ  нечаяннымъ  страхомъ  объятый,  душу  и  чувство  им-Ьетъ 
всегда  въ  то  время  разскянны;  малое  кажется  въ  глазахъ  его  великимъ, 
маловажное  важнымъ.  Правда  С1Я  подтверждается  опытами  и  изображается 
:ею  рускою  посчовицею:  У  страха  де  глаза  велики.  Впротчед1ъ  же  можно 
[юдумать  и  то,  не  употребили  ли  руск1е  противу  простяковъ  черемисъ  какой 
нибудь  хитрости,  обманувшей  ихъ  въ  числ-Ь,  какое  подлинно  было  ихъ. 
Городище  С1е  по  черемиски  называлось  Кокшаръ;  а  по  выговору  рускихъ 
Кокшарово,  р+.чка  же  при  немъ  именовалась  Кокшаровка.  Въ  посл'Ьдств:е 
времени  съ  преобравован1Смъ  сего  городка,  оставлено  и  прежнее  его  наиме- 
нование вм'Ьсто  же  того  начали  именовать  его  Котельничемъ,  в-Ьроятно  отъ 
:лова  Котелъ  коего  видъ  подобный  н-Ьсколько  впадин-к,  въ  которой  стоить 
городъ  сей;  оной  и  по  нын-Ь  есть  городъ  въ  Вятской  губерн1И,  им'Ьюш1Й: 
гь  герб  ь  своемъ  котелъ. 
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одеп  о  другихъ,  и  желая  въ  томъ  бол'Ье  удостов^Ьриться,  вь 
чемъ  не  исправившаяся  еще  отъ  перваго  страха  воть  не- 
препятствовала и  позволяла  имъ  для  разсматриван1я  м'Ьстъ 
и  Угод1й  по  Вятк'Ь  углубляться  далеко  однимъ  въ  сторону 
другихъ,  послали  по  нескольку  челов'Ькъ,  къ  мЬсту  свида- 
шя,  первыхъ  по  услов1ю,  прежде  сими  сд'Ьлаяному,  дабы> 
когла  истинно  показан1е  первое  окажется,  поздравя  другъ 
другъ  съ  приобр'Ьтен1емъ  желаемыхъ  для  жизни  м'Ьстъ  посо- 
в:]^товать  и  обудущей  общей  безопасности.  Съ  таковыми  по- 
ручен1ями,  посланные  отъ  обоюду,  сошедшись  по  многихъ 
сов'Ьтованхяхъ,  положили  именемъ  обоихъ  обществъ,  соеди- 
ниться опять  во  едину  и  почитать  выгоды  и  невыгоды  об- 
щими. Первомъ  сл1^дств1емъ  сего  взаимнаго  сего  соглашен1*я 
было  то,  что  положили  для  будущей  безопасности  отъ  Воти 
и  Черемисъ  также  и  отъ  поисеовъ  росс1йскихъ  князей  об- 
щими силами  построить  на  выгодномъ  м-Ьст'Ь  и  укрепить 
новой  городокъ.  Въ  семъ  нам'Ьренхи  осматривали  по  теченш 
Вятки  горныя  м'Ьста,  и  нашли  одно  изъ  таковыхъ,  которое 
почли  по  положен]ю  его  .  къ  тому  удобнымъ.  М'Ьсто  с1е  на- 
ходилось пониже  Никулицына  по  Вятк'Ь  около  12,  а  выше 
Кокшаровъ  около  90  нынЬшнихъ  верстъ  на  л']Ьвомъ  берегу 
той  р'Ьки  на  крутой  возвышенной  надъ  оной  гор'Ь,  коего 
плоскость  простирающаяся  отъ  берега  въ  материкъ  прозвана 
нын'Ь  баласковымъ  полемъ  ^).  А  по  сему  собравшись  въ 
условное  время  отъ  обоихъ  сторонъ  на  оное  приступили  было^ 
къ  Д'^лу,  но  чудвымъ,  какъ  пишутъ  въ  предании  воспрепят- 
•*^^  ствованы  были  при  самомъ  онаго  начал'Ь  произ  ||  шеств1емъ,  а 
нмянно:  всЬ  де  матер1алы,  въ  первой  работы  ихъ  день  запа- 
сенные, нев-Ьдомыми  судьбами,  оказались  чрезъ  ночъ  ниже 
по    течен1ю    Вятки    на  другой    рвомъ  и  р'Ьчкою    отсЬченной 


10  ^)  Это  та    при  р']^к'Ь  Вятк1^  гора,  коя  лежитъ    отъ  нын'Ьшняго  города. 

Вятки  къ  югу  за  р-Ьчкою  и  селомъ  Хльлновкою. 
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огъ  первой,  гор"]^,  ')  которой  т-Ьми  д-Ьйствительво  представ- 
ляло пространнейшую  и  выгодн-Ьйшую  для  заведен|"я  селен1я 
плоскость;  а  бокъ  ея  нсточалъ  множество  источниковъ.  Хри- 
ст1ане  отнесли  оное  произшеств^е  д-Ьйстетю  особеннаго,  пе- 
кущагося  о  нпхъ  Промысла  Бож1я,  и  порадовавшись  о  семъ, 
и  о  изобил1и  истекающей  воды,  восп'Ьли  благодарную  Богу 
п^снь  и  положили  на  показанномъ  отъ  него  м'Ьст'Ь  семъ 
строить  городъ.  Приступомъ  ихъ  къ  тому  было  построен1е, 
предъучйневвому  предъ  т-Ьмъ  обЬту,  храма,  въ  память  воздвиже- 
Н1Я  Креста  Господня,  и  зат'Ьмъ  строен1е  города,  которой  на-  хб 
ил1еновали    Хлыновымъ,  по  рЬкЬ  Хлыноввц'Ь  '■^'),  ||  отд'^лявшей    17 


';  Въ  лревн1я  времена  много  естественнаго  относили  къ  сверхъ  есте- 
ственному, а  не  мало  мол^етъ  быть  и  нарочито  для  потомства  чудесъ,  дабы 
привести  у  него  какую  нибудь  вещь  въ  особенное  уважен1е,  вымышляли, 
и  т'^мъ  веши  обезображали  въ  естественномъ  ихъ  ходу,  а  писателей  объ 
оныхъ  поставляли  на  такой  критической  точк'Ь,  что  съ  одной  стороны  съ 
разумъ  и  сов'Ьсть  заклинаютъ  ихъ  сл'Ьдовать  въ  описан1и  вещей  безаре- 
рывыымъ  путемъ  чудод'Ьян1Й;  а  съ  другой  боязнь  оскорбить  всемогущество 
Творца,  НС  отрекающагося  отъ  чудеснаго  о  людяхъ  промысла,  удерживала  ихъ 
отъ  того,  чтобъ  иначе  думать  о  вещахъ,  какъ  они  пре71аны  отъ  иредковъ. 
А  поселг/  осторожнаго  пов-йтствователя  должность,  кажется  есть  преда- 
вать вещи  къ  св'Ьден1ю  другихъ  такъ,  какъ  они  самому  ему  преданы,  но 
не  предъупреждаясь  въ  оныхъ  совершенно  самъ,  оставлять  сов-Ьсть  на  волю 
читателей  судить  объ  оныхъ  самимъ.  Я  сл'Ьдуя  сему  правилу  въ  настоящемъ 
пов-Ьтствованхи  моемъ,  въ  которое  входитъ  не  хмало  преда нкыхъ  отъ  древл-Ь 
чудесъ  не  оставляю  упоминан1емъ  оныхъ  занимать  Христтанское  чувство 
читателя,  но  и  не  вызываю  его  на  то  противъ  его  воли.  Въ  прочемъ  гора 
..,  на  которою  не  видимою  силою  перенесены  матер1алы  с'15лившихся,  есть 
та  самая,  на  которой  нын-Ь  находится  слобода  Инвалидовъ;  а  друг1е  вновь 
построенные  домы  между  Усненскимъ  монастыремъ  и  хлыновкою.  и  которая 
составляя  продолжен1етогожъ  нагорнаго  Р.  вятки  берега,  какъ  и  Баласково, 
называется  по  нын1^  для  отлич1я  отъ  онаго,  Кикиморнаю,  пресловутою  горою 
первобытнаго  города  Хлынова  нл  сей  стоявшаго. 

^)  Р-Ьчка  с1я  названа  хлыновицей  рускими  въ  то  время,  когда  они 
заводили  близь  ея  вышепомянутое  селен1е;  къ  таковому  назван1Ю  ее  подала^^ 
какъ  пишутъ,  поводъ  какая-то  л-Ьт^вшая,  на  тотъ  разъ  птица,  которая 
крикомъ  своимъ  выражала  н-Ьчто  подобное  слогу  Хлы,  отъ  чего  де  руск1е 
и  прозвали  р-Ьчку  Хлыновицей.    А  селензе  свое  Хлыновымъ,    Но  что  это  за 


16 
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Кикимору  отъ  Баласкова  и  извлекающейся  въ  Вятку.  Первые 
нас^ливш1е  городъ  сей  жители  были  переселенцы  изъ  Нику- 
лицына;  а  посему  отнятое  у  воти  городище  не  могло  сд'Ь- 
латься  въ  посл'Ьдств1и  времени  многолюдна,  и  притти  бли- 
же къ  состоян1ю  города.  Они  при  переселеши  зд-^лали  об-Ьтъ 
дабы  на  будущая  времена  повсегодно  изт^  Яикулицына  въ 
Хлыновъ  приносить  образъ  Бориса  и  Гл-Ьба,  и  во  кругъ  го- 
рода им^ть  священной  ходъ  ^) 

Такимъ  образомъ  обезпечивъ  на  дальн-Ьйшее  пребыван1е 
у  Вятки,  построен1емъ  и  укр'Ьплен1емъ  новаго  посада,  на- 
добно, кажется,  было  подумать  имъ  и  о  внутреннемъ  между 
собою  разлорядк-Ь  и  поко'Ь,  по  недостатку  котораго  оставили 
они  п  прежнее  свое  отечество.  Но  н-Ькогда  да  и  не  совме- 
стно мыслямъ  ихъ  было  изобретать  тогда  новые  как1е  нибудь 
виды  правлен1я,  и  разчислять  выгоды  оныхъ.  Житейсюе 
нужды  въ  новыхъ  сихъ  м-Ьстахъ,  должны  были  ихъ  тогда 
много    озабочивать.     Наследственное    же    чувство    вольности, 


птица?  Прелоставляется  читателю  самому  искать  ее  въ  Природ-Ь.  Я  догадыва- 
юсь, не  спруживали  ли  с1ю  р-Ьчку,  которая  прорвавшись  стремлен1емъ  своей 
воды  выражается  нын-Ь  у  простолюдимовъ  словомъ:  Хлынуть.  Причину  же 
въ  спруживанш  оной  ||  могли  они  им-Ьть  по  нужд'Ь  въ  большемъ  количеств-Ь 
'  и  глубин-Ь  воды  по  тогдашнимъ  ихъ,  въ  дикомъ  семъ  м'Ьст'Ь,  сбстоятель- 
ствамъ  нужной,  и  потому  бол-Ье,  что  нельзя  утверждать,  чтобы  р-Ьчка  С1Я 
не  ысгла  быть,  тогда  маловажн-Ье,  нежели  нын'Ь,  хотя  впрочемъ  мала  она 
и  нын-Ь;  р-Ька  же  Вятка  текла  тогда  довольно  далеко  отъ  подошвы  той 
горы,  на  которой  выстроили  городъ,  Хлыновъ,  о  чемъ  свид-Ьтельствуютъ 
по  изустнымъ  предан1ямъ  сами  нын'Ьшн1е  Вятчане  а  бол-Ье  доказываетъ  то 
оставш1йся  по  нын-Ь  сл'Ьдъ  прежняго  ея  течешя,  разстоян1емъ  отъ  нын-^ш- 
няго  ее  при  подошв-Ь  горы  Кикиморна  теченхя  жъ  около  2^\^  въ  самой  боль- 
шой излучен'Ь,  верстъ,  изображаюш,1е  одно  р-Ьчное  въ  вид-Ь  впадины  идущей 
поясомъ  мимо  села  Макар1я  и  Арх1ерейской  Богородской  дачи.  Обильнею 
же  истоки  воды  изъ  горы  кикиглорки,  которымъ  они  много  обрадовались, 
не  могли  всЬмъ  ихъ  нуждамъ  доводы  относящимся  удовлетворить,  въ  то 
наипаче  время,  когда  они  перебрались  уже  совсЬмъ    въ  новое  свое  селен:е. 

*)  Сей  об-Ьтъ  предковъ  своихъ  по  нын-Ь  исполняютъ  Вятчане  въ  день 
11реполовен1я. 
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къ  которой  оеи  привыкли  въ  Новгород'^  воздерживая  ихъ  отъ 
мопархическаго,  котораго  оеи  и  тамъ  теры-ЬтБ  не  хот'Ьлп, 
правлен1я,  для  котораго  въ  противномъ  случа'Ь  могли  бы  вы- 
звать кого  нибудъ  изъ  уд^льныхъ  рускихъ  князей  влад'Ьть 
надъ  собою,  удержало  ихъ  и  зд-Ьсь  при  образЪ  само  правле- 
п1я,  походившаго  бол-Ье  на  безначал1е,  отъ  котораго  ежели 
они  не  могли  разсыпаться,  то  сему  причиною  тогдашн1я  ихъ 
въ  чуждыхъ  сихъ  м'Ьстахъ  обстоятельства  и  одинаковая  нужды 
рождавш]'я  въ  нихъ  одинакую  волю,  а  потому  соглас1е,  особ- 
ливо же  воть  и  черемиса,  посреди  которыхъ  они  жили,  при- 
теснен1ями,  коихъ  надлежало  всегда  отъ  нихъ  ожидать,  свя- 
зали ихъ  изъ  вн-Ь  кр'Ьпкимъ  узломъ  въ  дружелюбное  между 
собою  общество,  которое  составило  вн'Ь  тогдашней  России  н'Ь- 
которой  родъ  не  большой  независимой  республики. 

Подумать  бы  д-Ьйствительно  можно,  что  с1я  новая  рес- 
публика, составившаяся  въ  отдаленномъ  углу  отъ  тогдашней 
росс1и,  которая  приближалась  къ  ней  бол-Ье  со  стороны  Нов- 
городской области,  но  и  отъ  той  отд-^лена  была  простран- 
ными дикими  л'Ьсами  и  болотами,  а  съ  южной  стороны  от- 
Л'кшш  с1ю  республику  отъ  росс1и  Волжсюе  Болгары,  и  часть 
черемпсъ,  на  востокъ  же  къ  Кам']^  простирались  вотсшя  жи- 
лища, подумать  бы,  говорю,  можно,  что  Республика  коей 
люди  удалялись  изъ  отечества  по  причин'^  безпокойствъ,  ис- 
кали покойн'Ьйшихъ  м'Ьстъ  вн'Ь  оеаго  были  въ  сихъ  при 
Вятк']^  м'Ьстахъ  единожды  пмъ  ||  навсегда  избранныхъ,  всегда  ^' 
покойна,  ни  отъ  какой  внутренней  силы  нестеснима,  по  н'Ьтъ!  ^^^ 
Жители  ея  съ  самаго  начала  поселен1я  безпрерывно  стали 
безпокоимы  быть  отъ  вн!)  и  чуть  не  доконца  истребляемы, 
къ  чему  присоединились  еп];е  между  усобяыя  ссоры.  Первые 
стали  ихъ  безпокоить  въ  мнимыхъ  сихъ  сиокойныхъ  м'Ьстахъ 
т^^^  коихъ  покой  они  сами  нарушали.  Вотяки  и  черемиса 
исправивш1еся  отъ  перваго  своего  страха  начали  ихъ  т-Ьснить, 
одни  нападая  съ  Востока  на  жившихъ  въ  Никулицын'Ь  и  Хлы- 
нов-Ь,  и  друг1е  на  Кокшаровъ  или  Котельничъ  съ  Югозапада. 
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Обстоятельства  сш  побудили  Рускихъ  чрезъ  н1]сколька 
л-Ьтъ  перевести  и  городъ  Хлыновъ,  какъ  главное  оборони- 
тельное селен1е,  на  другое  ы-Ьсто  такое,  коего  натуральное 
по.'^ожен^е  представляя  видъ  натуральной  кр-Ьпости  подавало 
бол-Ье  надежды  къ  защит-Ь  отъ  Еепр1ятелеп.  М'Ьсто  с1е  есть 
продолжен1*е  того  же  нагорнаго  р.  Вятки  берега,  лежащее 
поближе  кикпморской  горы,  отд'Ьлено  отъ  которой  глубокиыъ 
и  широкил1Ъ  рвомъ  ^).  На  югЬ  также  со  стороны  западной 
рЕОмъ  и  за  ниыъ  лежащиыъ  болотомъ  съ  сЬв'Ьрной  тоже  глу- 
бокпмъ  рвомъ;  а  съ  четвертой  восточной  крутизною  своею 
возвышающеюся  надъ  р'Ькою  Вяткою,  будучи  окружено  изоб- 
ражало горное  отвсюду  отд'Ьленное  и  неприступное  зв^но  '). 
Зд'Ьсь  то  руск1е  построили  вновь  градъ  свой  Хлыновъ,  п 
притоыъ  для  прикрыт1я  внутренности  онаго  отъ  непр1ятель- 
скихъ  стр-Ьлъ  обстроились  такъ,  что  городъ  представлялъ 
въ  вид'Ь  продолговатаго  квадрата  замокъ,  составленной  изъ 
сомкнуто- построенныхъ  по  Сокамъ  онаго  домовъ,  обращенныхъ 
задами  къ  внешней  сторон-Ь.  Съ  сего  времени  городъ  сей 
ни  переносимъ  уже  былъ  ни  накакое  другое  м-Ьето,  а  только 
по  умножен1ю  въ  немъ  народа,  сЬлившагося  бол-Ье  для  безо- 
пасности, отъ  поисковъ  непрз'ятельскихъ,  сталъ  за  прежн1е 
пред-Ьды  разширяться  въ  западную  сторону  за  край  болота  ■\) 


^)  Это  тотъ  ровъ,  что  посл'Ь  прослылъ,  и  нын'Ь  слыветъ  засорою,  по 
низвергаемому  въ  оной  язъ  города  всякому  сору  и  дрязгу. 

^)  Зв-Ьно  сте  есть  то  самое,  которое  занимается  нын-к  катедральнымъ 
и  Богоявленскимъ  Соборами,  и  арх1ерейским'ь  домомъ;  а  посл-Ь  причислена 
заселен1емъ,  и  та  часть  его  гд-Ь  находятся  нын"Ь  д-Ьвичхй  монастырь,  Пят- 
ницкая церковь  и  присудственныя  м^ста  до  самаго  глубокаго  сЬвернаго 
рва.  Сей  древн1й  городъ  по  разпространсши  его  за  прежн1е  иред'Ьлы  со- 
ставлялъ  внутренней  позднаго  города  натуральной  замокъ.  и  назывался 
Кремль  городъ;  но  больше  подъ  симъ  именемъ  разум-Ьлась  первая  часть 
того  звена. 

-)  На  семъ  болот-Ь  уже  несколько  обсушенномъ  находится  ньш-Ь  тор- 
говая площадь  лавки  спаской  соборъ,  и  такъ  называемый  Земск1Й  колодезь 
по  бывшей  въ  т-Ь  времена  близь  его  земской  бан-Ь;  а  чрезъ  долгое  время 
послъ  того  бывшей  близь  егожъ  Земской  или  судной  изб'Ь. 
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ва    взгорь'Ь;    а  болото  занято    было  винокуренней    и  зелюкою 
баней.    Когда    по  разширен1и    въ  с1ю  сторону    города    сталъ 
овъ  съ  той  стороны  беззащитенъ.  Опасности  же   отъ  Нотп  и 
Черемисъ    ве    только    не    уменшидисъ;    но    еще    умножались 
по  тон  м'Ьр'Ь,  какъ  руск1е  стали  селидбами  распространяться 
Отнимая  подъ  оныя  м']Ьста  п  угодья  у  соседей  своихъ  и  чрезъ 
то  бол-Ье  раздражать  ихъ  противу  себя;    а  притомъ  слухи  до 
нихъ    дошли    о  нашеств1и  Татаръ    на  Росс1ю,    и  завлад-Ьн!!! 
ею;  тогда  для  укреплен1я  съ  западной  стороны  города  обнесли 
ево  съ  оной  тыномъ,  начавъ  оной  отъ  южнаго    рва  т.  е.    за- 
соры  съ  того  м^ста,    которое  находится    надъ  такъ    называе-    ^^з 
момъ  Эпиховымъ  потокомъ  или  ключемъ  ^)  и  вели  оной  ||  па-— г^ 
ралельно  съ  занаднымъ  горизонюмъ  до  другаго    съ  сЬвервоп 
стороны    прил'Ьжащаго    къ  городу    глубокаго  рва  ^)    о  коел'ъ 
выше   уже  упомянуто,   яодЬлавъ  на  проЬзшихъ  дорогахъ  (го- 
рода) ворота.    Физическое  с1е  средство    удержаться    на  вятк'^^ 
противъ  нападен1Й  своихъ  сосЬдей  усугубили   Рускхе  другимъ 
столь  обыквовеннымъ    въ  древв1я  времева    у  >;рист1анъ  сред- 
ствомъ,    въ  благочестивыхъ    об^тахъ    предъ  Богомъ,    состоя- 
шпмъ    Изъ  таковыхъ  об^товъ,  когда  Вотяки  оспоривая    хрп- 
сг1анамъ    каждой  шагъ  земли,    раззоряли  ихъ  селенхя,    как1я 
удавалось    имъ    заводить,    особливо    зорят-Ь,    въ  которыхъ  за- 
водимы   были    церкви,    зд-^лали    одивъ    об-^тъ   таковой,    дабы 
образъ  Великомученика    и    поб-Ьдоносца  Георг1я,    впредь    на- 
всегда приносить  изъ  вовозаведевваго  тогда  Волковскаго  (ва- 
званнаго  такъ  по  множеству  водившихся  волковъ)  погоста  еже- 
годно въ  городъ  Хлыновъ,  и  встр-Ьчая  оной  со  всЬмъ  священ- 
нымъ  соборомъ  и  всемъ  вародомъ  со  св'Ьш,ами  во  кругъ  всего 


^)  То  самое  м^сто  надъ  засорой,  отъ  котораго  начинается  по  нын-^ 
видимый  валъ,  вдолг-Ь  носл-Ь  того  уже  насыпанный. 

'-)  С1^верной  ровъ  при  которомъ  находится  часовня  длу  поминован1Я 
уб1снныхъ  построенная 
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города  им-ЬтБ  съ  нимъ  священный  ходъ.  Къ  сему  об'Ьщан1Ю 
подало  поводъ  с1е  обстоятельство:  Руск1е  между  прочими  се- 
лен1ями  своими  завид'Ьли  одно  повыше  НиЕулицына  около 
трехъ  верстъ,  на  р-Ьк-Ь  же  Вятк'Ь  съ  построее1емъ  въ  немъ 
церкви  во  имя  поб-Ьдоносца  Георг1я  на  тотъ  конецъ,  дабы 
симъ  селен1емъ  прикрыть  и  обезопасить  бол^е  съ  той  стороны 
отъ  воти  Г.  Хлыновъ,  и  оттуда  разпространяться  дал-Ье  вверхъ 
по  той  р'Ьг]^  с^лидбами.  А  какъ  Воть  попустила  быть  селе- 
шю  сему  проименованному  отъ  рускихъ  волковымъ,  (см.  выше) 
не  йзтребляя  онаго,  тогда  С1и  стали  и  въ  другихъ  м-Ьстахъ 
около  его  заводить  сЬленхя  и  церкви^  между  коими  заведены 
были  прим'Ьчан1я  достойныя  об-Ь  по  ближе  къ  Хлынову  по 
другую  сторону  Вятки  [въ  разсужден1и  Волкова]  изъ  ко- 
ихъ  одна  въ  память  Богоявлен1я,  а  другая  восЕресен1я  Го- 
сподня и  принихъ  положено  было  также  завестъ  погосты;  тогда 
и  Воть  прим-Ьтя  большое  разширен1е  рускихъ  на  своихъ  зем- 
ляхъ  не  только  с1и  Церкви,  не  навсЬ  вообщо  сЬлидбы  ихъ 
нападая  въ  большемъ  многолюдств-Ь  повсем-Ьстно  на  оныя 
стали  раззорять;  но  волковскш  погостъ  сколько  ни  старались 
истребить,  производя  съ  тамошними  рускими  драки,  но  всегда 
были  усп'Ьшно  прогоняемы;  с1е  относя  Христ1ане  помощи  свя- 
таго  онаго  поборника  по  нихъ  Георг1я,  и  во  отвращенхе  по- 
М0Щ1Ю  его  будуш,ихъ  напастей  отъ  воти  и  Черемисъ,  кои  въ 
тоже  время  чинили  раззорешя  рускихъ  С'Ьлен1й  около  Ко- 
тельнича  сд-Ьлали  выше  объявленной  об'Ьтъ.   ^)  а  вм-Ьсто  раз- 


^)  Об-Ьщанте  С1е  выполняется  повсягодно  на  Вятк'Ь  к  понын-Ь  въ 
день  преполовен1я  же  Господня,  при  семъ  можно  упомянуть  о  томъ,  что 
съ  образомъ  Святаго  Георпя  приносятъ  изъ  Волкова  хранимыя  по  нык-ь 
при  тамошней  церкви  стр-Ьлы,  кои  воть  метала  при  дракахъ  съ  рускими. 
Суев-^рные  Христ1ане  почитая  ихъ  за  святыню,  какъ  и  образъ  и  чая  отъ 
нихъ  врачеван1я  бол'^53ней,  пьютъ  съ  нихъ  омовенныхъ  воду,  омываютъ  и 
отираютъ  ею  глаза.  А  священство  притомъ....  священство...  сообразн'Ье  бы 
было  съ  разумомъ  отобрать  ихъ  отъ  Церкви  и  хранить  при  училищ-Ь  не 
бол1>е  какъ  древность  и  древность  нестоль  любопытную  при  ономъ.  скол'^ 
соблазнительную  при  церкви. 
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зоренныхъ  двухъ  храмовъ  Богоявлен1Я  и  Воскресен1я  постро- 
или въ  память  т-Ьхъ  же  произшеств1й  Господеихъ  два 
храма  въ  Г.  Хлынов-Ь,  одинъ  внутри,  а  другой  при  конц-Ь 
она  го  \). 

Таково  было  спокойств1е  въ  сихъ  странахъ  русскихъ! 
Надобно  думать,  ||  что  Вотяки  и  Черемиса  безпрестанными  съ 
ними  драками  или  во  все  истребили  бы  ихъ  или  покрайн'Ьй 
м'Ьр'Ь  заставили  бы  оставить  сд'1шн1я  м-Ьста  естьли  бы  число 
и  силы  ихъ  около  т-Ьхъ  временъ  не  умножены  были  поселяв- 
шимися между  ихъ  въ  немаломъ  числ-Ь  выходцами  и  б'Ьгле- 
цами,  част1ю  также  изъ  Новгорода,  и  его  области,  част1ю 
съ  ДВИНЫ  и  особливо  Устюга  ^).  Самое  большое  число  новыхъ 
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^)  Храмы  С1И  находятся  по  нын'Ь  въ  Город'Ь  подъ  именемъ  Соборовъ.      |д 

'^)  Первое  знакомство  и  сношенхе  Руск1е  при  Вятк15  посЬливш^еся  20 
начали  им'Ьть  изъ  сихъ  м'Ьстъ  съ  другими  рускими  т-^ми,  кои  жили  по 
Двин-Ь,  следовательно  въ  м'Ьстахъ  принадлежащихъ  част1Ю  Устюгу,  част1Ю 
Новгороду,  они  будучи  самые  ближайшее  къ  Вятчанамъ,  хотя  и  отд-Ьлены 
были  лесами,  однако  С1и  невоспрепятствовали  въ  посл'Ьдств1е  свесть  зна- 
комство и  связи;  а  потомъ  переселяться  на  Вятку.  Побудительныя  причины 
переселен1я  были  дв^Ь:  первая  ум'Ьренн'Ьйш1й  климатъ,  и  выгодн-Ьйшхя  для 
хл1^бопашества  земли  по  Вятк'Ь,  нежели  по  двин-Ь  и  около  Новгорода;  Вто- 
рая привлекательная  вольность  и  независимость,  въ  которой  жили  ВятчанС; 
не  неся  ни  службы,  состоявшей  тогда  особенно  въ  военныхъ  походахът 
ни  платя  подати  даже  едвали  были  между  ими  как1е  общественные  зборы 
и  повинности.  На  независимость  таковую  т-Ьмъ  охотн-Ье  стали  Новгород- 
СК1С  и  Устюжск1е  обитатели  менять  подданство  свое  законной  власти,  что 
сугубныя  дани  современи  властвования  Татаръ  стали  казаться  тягостны, 
почему  самые  Князья  Двинской  земли  отъ  платежа  оной  отрекались,  жл- 
л-Ья  своихъ  подданныхъ  доводить  до  раззорительныхъ  оброковъ;  а  земли 
до  опустошен1я  поб-Ьгами  ихъ  изъ  оныхъ.  Посему  самое  большое  пересе-- 
ленхе  къ  Вятк'Ь  было,  кажется,  около  1524-го  года,  или  временъ  великаго 
Князя  Московскаго  Георпя  Даниловича,  который  устюжскихъ  князей  от- 
ложившихся платить  Новгороду  и  Хану  дань,  принуждалъ  къ  тому  своею 
власт1ю  и  военною  силою.  А  что  Вятск1е  жители  охотно  принимали  кт» 
себ'Ь  изъ  выше  показанныхъ  земель  выходцевъ,  то  къ  сему  им'Ьли  они, 
побудительную  причину  ту,  дабы  единомышленными  сими  людьми  усилить 
себя  противу  бсзпокойныхъ  своихъ  сосЬдей — Вотяковъ  и  Черемисъ. 
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выходцовъ  къ  Вятк'Ь  было  то,  которое  послужило  основан1емъ 
въ  сей  сторон-Ь  новыхъ  трехъ  городовъ,  а  имянно:  Шестакова, 
Орлова,  и  Слободскаго.  Люди  с1и  вышли  изъ  Нонгорола  съ 
нарочитымъ  нам'Ьрен1емъ  поселиться  у  Вятки,  шли  къ  оной 
чрезъ  Устюгъ,  гд-Ь  присоединилось  къ  нимъ  много  и  двпеянъ, 
при  усть^  разд'ЬлилЕСь  они  па  дв^Ь  парт1и,  одна  изъ  нпхъ 
пробиралась  на  Вятку  чрезъ  р'Ьку  молому,  и  поднявшись 
отъ  уст1я  сей  посл-Ьдией  н'Ьсколько  выше  по  течен1ю  первой 
завели  селен1е  или  городокъ  Орловъ;  ^)  Другая  же  держась 
Восточн-Ье  нашла  на  р-Ьку  Л'Ьтьку  и  спустясь  оною 
до  самаго  ея  устья  па  плотахъ,  построили  также  городокъ 
въ  самыхъ  валахъ  между  устьемъ  Л^тьки  и  Вятки.  Но  какъ 
по  нискому  положен1ю  м-Ьсто  С1е  понимаемо  было  по  весн'Ь 
водою,  то  жители  принуждены  будучи  оставить  оное,  ушли 
одни  въ  верхЪ  по  Вятк-Ь,  и  тамъ  посЬлились;  а  друг1е  (пу- 
стясь немного  ниже  устья  Л'Ьтьки  зав'Ьли  городокъ  прозван- 
ный потомъ  Шестаковымъ.  (в-Ьроятно  по  прозвап1Ю  какого 
нибудь  человека,  ибо  сей  фамил1и  много  людей  и  понын-Ь 
на  Вятк-Ь)  II  Изъ  сего  селен1я  отд^Ьлясь  въ  посл'Ьдств1и  времени 
некоторые  жители  начали  заводить  около  25  верстъ  ниже  по 
Вятк'Ь  на  правомъ  берегу  ея  новое  селен1е,  которое  въ  раз- 
сужденхи  Шестакова  называлось  сперва  Слободою,  а  пото.мъ 
по  умножен1и  жителей,  пришлыми  вновь  по  разеымъ  време- 
намъ  бол-Ье  изъ  Устюга  людьми,  зд-^лалось  городомъ  подъ  пме- 
немъ  Слободскаго  ^).  Съ  того  времени  какъ  начали  д^^латьгя 
частыя  и  больш1я  переселен1я  Рускихъ  изъ  сЬверо-западныхъ 
земель,  на  Вятку,  мног1е  изъ  тамошнихъ  Князей  стали    надъ 


^)  Назваще  Орлова  заимствовано  в15роятно  отъ  прозван1я  кого  ни- 
будь изъ  пришлыхъ  людей  ибо  есть  между  Вятчанами  и  нын-Ь  мнпг1е  сей 
фамил1и  люди. 

^;  Жители  Г.  Слободскаго  понын'к  им-Ьютъ  много  сходства  съ  Ус- 
тюжанами. 
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жителями  Вятскими  чинить  часгие  поиски  ^)  какъ  по  соб. 
€твенпому,  такъ  Велр^кихъ  Князей  и  Новгорода  ^)  побуждешю, 
дабы  ихъ  покорить  своей  власти.  Устюж('к1е  Князья,  постав- 
ляемые въ  тамошн1я  города  отъ  Великихъ  Князей,  имЬли  въ 
поискахъ  сихъ  бол'Ье  прочпхъ  участ1я;  но  посылапные  отъ 
Бихъ  на  тотъ  конецъ  отряды  войскъ  на  Вятскихъ  рускпхъ, 
изв'Ьстными  же  уже  тогда  сд1Ьлав1пихся  въ  росс1и  подъ  име- 
немъ  Вятчанъ,  оставались  большею  част1ю  (того  причпною) 
безусп-Ьшными,  ДйК1е  и  пространные  л-Ьса  съ  пространными 
болотами,  ограждая  съ  той  стороны  безопасность  Вятчанъ 
•была  большею  того  причиною.  А  хотя  послЬ  пути  чрезъ  ди- 
К1е  м'Ьста  стали  быть  открытие  и  изв'Ьстн'Ье;  но  въ  таковыхъ 
д'!1лаемыя  зас4ки  затрудняли  ходъ  посылаемымъ  отрядамъ. 
Ежели  же  всЬ  трудности  нуги  и  были  преодол^Ьваемы, 
и  отряды  доходили  до  жительствъ  Вятчанъ;  но  тогда  уже 
с1и  будучи  довольно  усилены  Двинскими  и  Новгородскими  На- 
селенцами   или  побивали  ^)    или  прогоняли    оаые.    Наконецъ 


^)  Причина  псисковъ  княжескихъ  надъ  Вятчшлми  были,  первое 
чтобъ  съ  покорен1емъ  ихъ  возвратить  и  уш^дш^хъ  кь  ни.мъ  своихъ  людей, 
а  притомъ  отвратить  на  будущее  время  врсл,ъ  отъ  свэихъ  земель,  въ  коихъ 
умаляясь  число  подданныхъ  отъ  поб']Ьговъ  ихъ  умалялись  силы  и  могу- 
щество княжескихъ  влад15Н1Й,  второе,  чтобъ  сбе^^ечь  отъ  разз:)рен1Я  соб- 
ственныя  свои  земли,  которымъ  стали  арич:1нять  оное  Вятчане,  начавъ 
подъ  руководствомъ  пришлыхъ  и  б'^глыхъ  къ  нимъ  люд.:й  бравшихъ  межъ 
.ими  верхъ,  д-Ьлать  наб-Ьги  сами  на  вредъ  т^хъ  земель  отъ  коихъ  произхо- 
-Дили  б-Ьглецы. 

-)  Новгородцы  разгореченные  Вятчанами  по  той  же  причин-Ь,  по  ка- 
кой и  Князья,  стали  в-Ьроятно  въ  с1е  время  ихъ  какъ  можно  поносить,  и 
•называть  своими  б'^^глецами  и  разбойниками,  относя  С1е  какъ  особо  къ 
тогдашнимъ  б-Ьглецамъ  своихъ  такъ  и  вообще  ко  вс1^мъ  Вятчанамъ,  и  со- 
в-Ьтовать  Князьямъ,  чтобъ  они  на  сио  вольницу  на  дожили  узы  власти  своеи. 

^)  Къ    симъ    временамт>    относить,  кажется,  должно    то    убийственное 

на  Вятк^Ь  произшествге,  которое    понын'Ь    еще    воспоминается    въ  главномъ 

•ЗД'Ьшнемъ  город-Ь  отправляемое  въ  четвертую   по  пасх'Ь  суббот-Ь  панихидою. 

Оная    совершается    на  томъ    самомъ    м-Ьст-Ь,    гд-Ь  происходило    побоище,    и 

'Гд-Ь    похоронены    убитые    притомъ  люди,    а  имянно    у  с1;вернаго    глубокаго 
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21    однакоже    Великимъ  Кпязьямъ  ||  удалось  чрезъ  Устюжскихъ  и 


22  Костромскихъ  Ееязей  своихъ  привесть  Вятчанъ  в  зависимость, 
съ  коихъ  поръ  начала  земля  ихъ  называться  волост1ю  Вели- 
кихъ  Князей  ^). 

Въ    1383  году   сл-Ьдовательно    въ  дватцать  первое    л']Ьто 
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рва,  гд-Ь  съ  излревле  находится  на  тотъ  конецъ  и  часовня.  Посл-Ь  отправ- 
лен1Я  сей  панихиды  собираются  на  то  м-Ьсто  жители,  и  гуляютъ  оные  не- 
винно, подлые  же  пьютъ;  н-Ьсколько  л-Ьтъ  назадъ  тому,  происходило  при- 
томъ  по  обычаю  язычниковъ  свисты  и  пляски,  отъ  чего  и  называется  сей 
случай  на  Вятк'Ь  Свистопляскою,  также  обыкновенные  Ц  притомъ  были,  и 
кулачные  бои,  но  оные  такъ  какъ  и  пляски  благоразумнымъ  начальствомъ 
нын'Ь  уже  прекращены;  а  свисты  остаются  притомъ  въ  шалостяхъ  только 
робятъ,  Въ  виду  у  священства  отправляющаго  с1ю  панихиду,  н-Ьтъ  ни  ка- 
кого письменнаго  предан1я,  утвержденнаго  духовными  властями,  да  ниже  и 
ни  какого  кром-Ь  изустныхъ,  и  то  противо  р-Ьчущихъ  разказовъ  о  древ- 
немъ  ономъ  побоищ-Ь.  ВсЬ  говорятъ,  что  приходили  къ  Хлынову,  Устюжане; 
но  по  словамъ^  иныхъ  какъ  союзники  Вятчанъ,  готовивш1еся  съ  ними  итти 
противъ  какихъ  то  непрхятелей;  но  Вятчане  почтя  самихъ  ихь  за  не  пр1я- 
телей,  учинили  съ  ними  подъ  городомъ  бой,  по  словамъ  же  другихъ  Устю- 
жане т'Ь  приходили  противъ  Вятчанъ,  что  и  кажется  быть  в-Ьроятн-Ье;  по 
тому  что  уд-Ьльные  Князья  въ  земляхъ  на  л'Ьвую  сторону  волги  лежащихъ 
и  Великимъ  Князьямъ  принадлежащихъ,  управлявш1е,  не  р'Ьдко  посылали 
отряды  противу  Вятчанъ. 

^;  При  которомъ  Великомъ  Княз-Ь  обращена  Вятская,  населяемая  рус- 
кими  земля  въ  Великокняжескую  Волость,  и  сколь  далеко  простиралась 
власть  Великихъ  Князей  въ  оной  или  не  однимъ  ли  тольг^о  правомъ  на 
С1Ю  землю  пользовались  оные  Князья,  которое  думали  им-Ьть  на  нее  но  на- 
селившимся въ  ней  изъ  собственныхъ  земель  ихъ  жителямъ,  заподлинно 
утверждать  немогу;  но  почитаю  по  свид'Ьтельству  двинскаго  л-Ьтописца,  и 
другимъ  д-Ьйствхямъ  за  весьма  в-Ьроятную  вещь,  что  страна  С1я  обращена 
было  была  д-Ьйствительно  въ  Волость  Великихъ  Князей,  въ  которую  иногда  по 
разнымъ  времекамъ  посылаемы  были  и  Князья,  только  кажется  по  др^тимъ 
случаямъ  нежели  влад-Ьть  въ  ней  именемъ  В.  Князя;  а  хотя  Вятчане,  какъ 
видно  изъ  рукописи  объ  нихъ,  и  думать,  что  они  жили  ни  к'Ьмъ  не  обла- 
даемы,  до  совершеннаго  покорен1я  ихъ  росс1Йской  власти;  но  думаютъ  мо- 
жетъ  быть  по  тому  только,  что  В.  Князья  предоставляли  имъ  прежнюю  ихъ 
вольность,  подобную  Новгородской,  или  не  могли  по  причин-Ь  буйности  ихъ 
и  отдаленности  отъ  прочихъ  земель  своихъ;  а  притомъ  и  по  причин'Ь  тог- 
дашнихъ  послучаю  Татарской  власти  въ  Росс1и  обстоятельствъ,  утвердить 
надъ  нимъ  власти  своей  подобно  прочимъ  подданнымъ. 
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Кеяжен1я  Великаго  Князя  Д0митр1я  1оанновича  Донскаго  бла- 
гоизволплъ  Богъ  прославить  на  Вятк'Ь  образъ  угодника  своего 
Святителя  Николая,  чуднымъ  онаго  явлен]емъ  и  разными  по- 
томъ  сбывшимися  отъ  него  чудесами,  о  чемъ  предан1я  такъ 
глася тъ. 

Случилось  одному  Деревенскому  жителю  итти  л'Ьсомъ 
Для  своей  Надобности,  при  чемъ  увид^Ьлъ  онъ  въ  чащи  у  од- 
ной р'Ьчкй  ^)  св'Ьтъ^  какъ  бы  отъ  множества  возженныхъ  свЬчь 
исходящ1й;  постоявъ  при  семъ  явлен1и  и  невыразум']Ьвъ  зва- 
чен1я  онаго  пошелъ  крестьянинъ  дал-Ье;  но  какъ  возвращаясь 
въ  домъ  чрезъ  тоже  самое  м-Ьсто,  то  увид'Ьлъ  ва  ономъ  вм-Ьсто 
прежняго  св'Ьта  стоящую  икону  Св.  Николая;  удивясь  преж- 
нему и  сему  событ1ю,  взялъ  онъ  съ  благогов'Ьн1емъ  христ1а- 
Еину  приличнымъ  образъ  сей  въ  домъ  свой,  и  держалъ  оной 
н'Ьсколько    времени,    ни    кому    о   немъ    не   объявляя.    Между 
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т'Ьмъ  тойже  II   Деревни  Крестьянину,  лежавшему  въ  разслаб-_гЛ 
лен1и    дватцать    л'Ьтъ.    явился    въ    сновид'Ьн1и    Св.    Николай,    "^^ 
повелевая    ему  итти  въ  домъ    къ  тому  жителю,  которой  дер 
жалъ  выше  объяв-иенной  образъ  Его,  и  сему  помолиться,  воз- 
вещая ему  отъ  того  исцелен1е, — больной  Откровен1е  С1е  пре- 
небрегъ  сперва,    а  потомъ  посл-Ьдовало  ему  другое    подобное. 
Тогда  уже  больной  не  почитая  сего  За  д'Ьйств1е,    блудящихъ 
во  сн-Ь  мыслей;    а  притомъ  почувствовалъ    по   просон'Ь  н'Ько- 


^)  .М-Ьсто  явлен1я  обрпза  сего  находится  отъ  Г.  Хлынова  внизъ  по 
течен1ю  р-Ьки  Вятки  около  40  верстъ,  по  правую  Ея  сторону  при  не  боль- 
шой р'Ьчк'Ь,  которая  по  великимъ  чудесамъ  отъ  образа  сбывшимся  прозвана 
великою;  говорятъ,  что  образъ  сей(попалъ)  попалъ  къ  этой  р'Ьчк'Ь  таковымъ 
образомъ:  гораздо  де  прежде  того  времени,  когда  онъ  Явленъ,  заводили  въ 
волости  Котельническаго  посада  по  р-Ьк-Ь  'хобр15  н-Ькоторые  изъ  Вятчанъ 
с-клидбу,  им-Ья  при  томъ  съ  собою  образъ  сей  Николаевъ;  а  какъ  черемиса 
съ  р-Ьки  Пижмы  частыя  д-Ьлая  наб-Ьги  насЬлидбы  рускихъ  по  Кобр-Ь,  раз- 
зорили  между  прочими  и  ту  селидбу;  то  жители  оной  б-кжа  отъ  черемисъ 
въ  сторону  великой  р-Ьки,  зашли  въ  то  л-Ьсное  м-Ьсто,  гд-Ь  образъ  сей  посл-Ь- 
налденъ,  для  укрытхя,  оставили  его  тутъ,  когда  выбирались  изъ  Л±си,  по- 
забвен1ю. 
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торыя  силы,  обьявилъ  о  всемъ  томъ  свопмъ  домашнимъ,  II 
вел-Ьдъ  себя  вести  къ  тому  крестьянину  въ  домъ,  зд'Ьсь  боль- 
ному показался  Образъ  объятый  великимъ  св'Ьтомъ,  онъ  палъ 
предъ  нимъ  и  молился  со  слезами  о  исцелен! и,  п  потомъ 
привставъ  приложился  къ  оному  и  сд'Ьлался  всЬыъ  гЬломъ 
Здравъ. 

Чудное  с1е  произшествхе  дошедъ  до  св-Ьдентя  ближнихъ 
Еъ  той  деревн'Ь  селетй,  обратило  на  себя  и  образъ  вниман1е 
всЬхъ  ихъ  жителей,  кои  Любопытствуя  о  больномъ  собира- 
лись вид-ЬтБ  его,  и  благогов-ЬтБ  образу.  При  чемъ  общимъ  со- 
глас1емъ  положено  было  на  м']^ст'Ь  онаго  построить  Часовню 
и  въ  ней  поставить  образъ.  А  какъ  о  чудныхъ  произшест- 
в1яхъ  ояыхъ  пронеслась  слава  по  всей  Вятской  страны  на- 
»селенной  христ1анами  часто,  тогда  изъ  разныхъ  м-Ьстъ  сте- 
каться начали  д-ия  поклонен1я  прославленному  образу,  и  мно- 
г1е  видя  отъ  него  проистекающ1я  чудеса  об'Ьщались  всею 
страною  воздвигнуть  храмъ  во  имя  Святителя  Николая  въ 
той  деревн-Ь  въ  которой  образъ  стоялъ  сперва  у  открывшаго 
оной  крестьянина.  На  сей  конецъ  послали  избраннаго  отъ 
всей  страны  Человека  въ  Москву  къ  тогдашнему  Митропо- 
литу ^)    Пимину    для    испрошешя    у    него    благословешя    на 


^)  Какъ  до  сего  времени  такъ  и  Посл-Ь  относились  Вятчане  по  духов- 
нымъ  д'Ьламъ  не  посредственно  къ  Митрополитамъ  россхйскимъ,  отъ  кото- 
рыхъ  получали  на  построен1е  храмовъ  граммоты  и  на  осв'Ьщенхе  антимпсы, 
да  и  священство  рукополагаемо  было  на  Вятку  отъ  нихъже.  Ибо  хотя  и 
основана  была  въ  сос'Ьдств'Ь  Вятчанъ  Стефаномъ  Великопермскимъ  обра- 
тившимъ  великую  Часть  пермяковъ  въ  христ1анство,  Пермская  Епарх1я,  но 
23  оная  основана  уже  въ  поздныя  времена  бытности  рускихъ  при  Вятк'Ь;  ибо 
~2^  Святитель  Ц  сей  посвященъ  въ  Москв'Ь  во  Епископа  Великой  Перлпи  уже  въ 
138з-мъ  году.  Сл'Ьдовательно  въ  тотъ  самой  годъ,  въ  которой  воспрослав- 
ленъ  образъ  Св.  Николая  на  Вятк'Ь,  а  по  сему  какъ  до  сего  года  не  было 
еще  въ  Перм1и  Епарх1и.  не  1V^огли  Вятчане  съ  сей  Стороны  Заимствоваться 
по  духовнымъ  нуждамъ  до  временъ  Стефановыхъ;  А  хотя  Поел-]?  его  про- 
должалась еще  не  малое  время  Пермская  Епарх1я,  однако  н'Ьтъ  ни  какихъ 
Доказательствъ,  Чтобъ  Вятчане  ведомы  были  по  д-Ьламъ  тамошними  Арх1е- 
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построен1е  того  храма.  Митрополитъ  слыша  о  чудесахъ  Свя- 
тителева  образа,  засвид'Ьтельствованныхъ  ему  всею  стравою 
Чрезъ  посланнаго,  послалъ  къ  Вятчанамъ  Граммату  на  пост- 
роен1е  и  Антимисъ  на  освящен1е  предназначеннаго  ими  Храма. 
Вятчане  получа  Мит  ||  рополичье  соизволеБ1е  приступили  было, 
на  прежде  назначенномъ  ими  ы'Ьст'Ь  строить  оной,  и  лишь 
усп'Ьли  положить  ему  въ  первой  день  основан1е,  какъ  на  дру- 
гой день  не  нашли  на  томъ  м^ст-Ь  ничего,  ибо  какъ  ос- 
нован1е  такъ  и  заготовленной  матер1алъ  оказалось  перене- 
сено на  другое,  не  подалеку  отъ  перваго  болотистое  м-Ьсто 
на  которомъ  и  былъ  воздвигнутъ  храмъ  ^),  и  чудотворный 
образъ  въ  немъ  поставленъ,  м-Ьсто  же  около  его  болотное 
стало  съ  того  времени  само  собою  обсыхать.  ^)  Недолго  од- 
нако продолжалось  чествован1е  Святителева  образа  на  семъ 
м'Ьст'Ь;  черемиса  Чиня  во  многолюдств'Ь  наб'Ьги  въ  той  стороне 


реями  Гим-Ьвшими  свой  престолъ  въ  слобод-^Ь  Устьсысольскомъ  на  правомъ 
•берегу  р-Ькъ  вычегды  и  выми)  но  Они  и  посл-Ь  Стефана,  какъ  видихз  иаъ 
вышеприведеннаго  посольства  ихъ  къ  Митрополиту  Пимину,  и  другихъ 
посл-Ь  того  бывшихъ  церковныхъ  обстоятельствъ,  относились  по  таковымъ 
д11ламъ  къ  Митрополитамъ.  Да  и  Епархзя  Пермская,  по  Уничтожен1и  своемъ, 
на  Влтку,  вопреки  мн-Ьнхя  н-Ькоторыхъ  переводима  никогда  не  была,  о  чемъ 
говорить  я  буду  посл-Ь.  15прочемъ  нельзя  отвергать  и  того,  чтобъ  Стефану 
1кликопермскому.  не  св-Ьдомы  были  Вятскхе  христ1ане,  въ  Юг-Ь  отъ  Его  Епар- 
Х1И  живш1е,  и  чтобъ  Вятчане  столь  блиско  къ  нимъ  бывшимъ  пастыремъ 
симъ,  проходившимъ  МН0Г1Я  окольныя  страны,  ни  сколько  не  возпользо- 
вались.  Въ  степенной  книг-Ь  между  народами,  составлявшими  тогдашнюю 
Великую  Пермь,  сл-Ьдовательно  Епарх1ю  стефанову  полагаются  и  Вятчане, 
но  я  изъ  сего  не  д-Ьлая  ни  какихъ  заключений,  скажу  только,  что  н'Ькото- 
рые  нын'Ьшн1е  Вятчане  по  словеснымъ  предан1ямъ  говорятъ,  что  Стефанъ 
Великопермск1Й  бывалъ  изъ  Перм1и  на  Вятку,  по  словамъ  другихъ  только 
ыимо'Ьздомъ,  и  въ  знакъ  де  быт1я  въ  Г.  Слободскомъ  заложилъ  тамъ  часовню. 

^)  Храмъ  сей  послужилъ  началомъ  бытности  Великорецкаго  села,  по 
которое  по  нын-Ь  на  томъ  м-Ьст-Ь  находится. 

-)  Что  я  ниговорилъ  д:)сел'Ь  и  впереди  буду  говорить  о  чудотворномъ 
Николаевомъ  образ'Ь,  все  то  почерпнуто  мною  изъ  0[1исан1я,  находящагося 
.при  зд']Ьшнемъ  кафедральномъ  соборъ,  и  другихъ  подобныхъ  Записокъ. 

3* 
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на  Русск1я  селешя,  и  покушаясь  особенно  раззорить  то  се- 
ленхе  и  Церковь  ^)  гд'Ь  стояла  многочтимая  оная  святыня 
христ1анъ,  то  с1и  съ  сообщаго  согласхя  положили  перенести 
оную  въ  городъ  Хлыновъ,  яко  м^сто  безопасн'Ьйшее  ^)  гд-Ь^ 
въ  честь  его  воздвигнули  храмъ  въ  кремл'Ь  ^).  ||  Когда  Росс1я 
начала  освобождаться  изъ  подъ  Зм1я  около  Ея  обвивавшагося 
ЕТ'Ьснившаго  ее,  но  Зм1я  вновь  пришедшаго  въ  свои  силы. 
Тогда  и  Вятчане  при  усильнЬйшемъ  разтяжен1и  его  и  изгиб'Ь 
были  онымъ  охвачены  и  сжаты.  Токтамышъ  новой  Ханъ  обез- 
силенной  Орды  кипчатской  и  посоединен1*ю  ордъ  подъ  единую 
власть  свою,  и  возложа  прежн1е  узы  на  Росс1ю  вознам-Ьрился 


^)  Церковь  де  тогда  д-Ьлалась  отъ  черемисъ  невидимою,    или  казалась 
имъ  на  воздух-Ь  стоящею. 

2)  При  перенесении  образа  Св.  Николая  въ  Хлыновъ  бывшыя  обсто- 
24  ятельства  [|  возвращаются  таковыя:  «Когда  Священникъ  при  Великорецкомъ 
^5  храм15  служен1е  отправлявш1Й,  хот-Ьлъ  съ  прочими  христ1анами  при  томъ 
бывшими,  взять  образъ,  дабы  нести  его  въ  Хлыновъ,  то  образъ  де  сей  ни- 
какъ  съ  м-Ьста  своего  сдвинуть  и  взять  не  могли.  Подошедшему  о  семъ 
Хлыновскимъ  жителямъ  слуху,  составили  они  по  случаю  сему  Сов-Ьтъ,  на 
которомъ  положили  нарочитой  взять  постъ  и  сд-Ьлать  моленхе,  въ  отвра- 
щен1е  подобнаго  выше  означенному  случая  и  между  т-Ьмъ  послали  за  чудо- 
творнымъ  образомъ  въ  село  Городскихъ  Священниковъ,  кои  по  при  быт1и 
въ  оное  отправили  Святому  Николаю  молсбное  п'Ьнте  и  потомъ  приступили 
взять  оной,  но  и  при  семъ  посл-Ьдовало  тоже,  что  ипрежде.  И  такъ  об- 
шимъ  Сов-Ьтомъ  положено  было  сд'Ьлать  об'^щан1е,  дабы  впредь  повсегодно- 
съ  симъ  образомъ  им-Ьть  хожден1е  на  великую  р'Ьку,  и  тамъ  праздновать 
зъ  первое  воскресенхе  по  пренесенхи  мощей  Св.  Николая  изъ  Муръ  въ- 
Баръ-градъ;  а  при  обратномъ  оттуда  возвращен1и  въ  Хлыновъ  встр'Ьчать 
Образъ  за  семь  верстъ  на  Филейк'Ь,  (что  нын-Ь  село).  Давъ  С1е  об'Ьшанхе 
отправлено  было  опять  за  образомъ  н'Ьсколько  священниковъ,  кои  по  от- 
лэавлен1и  молебнаго  п-Ьшя  предъ  онымъ  взяли  его  уже  безъ  всякаго  про- 
тивлен1я.  Граждане  Хлыновскхе  встр'Ьтили  оной,  какъ  обещались  у  сказан- 
наго  села;  духовенство  же  градское  у  города,  вокругъ  котораго  зд-Ьланъ 
тогда  крестной  ходъ;  и  образъ  оставленъ  съ  т'Ьхъ  поръ  на  всегда  въ  Хлы- 
нов'Ь.  Отсюда-то  им-Ьетъ  свое  начало  повсягодно  и  по  нын-Ь  выполняемый 
хэдъ  съ  Образомъ  Св.  Николая  къ  великой  р-Ьк'Ь. 

^)  Храмъ  сей,  въ  которомъ  поставленъ  Чудзтворныл  Николаевъ  обрг.зъ,. 
сд-^лался  въ  посл'Ьдствш  соборомъ.  [] 
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связать  оными  п  Вятчанъ,  не  причастныхъ  еще  тогда  власти 
Татарской.  Объ  желая  мстить  великому  Князю  Васил1ю  Ди- 
М11тр1евичу  и  осв'Ьдомясь  отъ  Волжскихъ  и  Камскихъ  чере- 
мисъ  о  семъ  народ'Ь  волость  великокняжую  составлявшемъ, 
послалъ  въ  оную  отрядъ  своего  войска  подъ  предводитель- 
ствомъ  Бектута  князя  своего,  которой  подъ  указательствомъ 
Черемисъ  пришедъ  со  стороны  Казани  въ  1391  год-Ь  на 
Вятку  большую  часть  селен1й  и  всЬ  города  вятск1е  позорилъ 
и  пограбилъ  жителей  многихъ  побилъ  а  иныхъ  взялъ  въ 
лл'Ьнъ  отпустя  на  свободу  только  т'Ьхъ,  кои  въ  состоян1п 
были  заплатить  за  себя  искупъ.  Бевтутово  однако  нашеств1е 
не  послужило  еще  началомъ  Татарской  власти  надъ  Вятча- 
нами:  Ибо  Князь  сей  исполня  грабежную  и  кровожадную 
волю  своего  Государя,  возвратился  вскор'Ь  въ  Орду.  Пона- 
добности  войскъ,  какую  им^Ьлъ  тогда  Токтамышъ_,  т^Ьснимый 
Тамерланомъ.  Итакъ  Вятчапе  остались  еще  и  посл-Ь  сего  н'Ь- 
сколько  л-Ьтъ  отъ  татарской  власти  свободны  употребляли 
с1е  время  на  возстановлен1е  раззоренныхъ  городовъ  и  селен1й, 
пока  Татары,  св-Ьдавъ  чрезъ  первый  походъ  о  сей  стороне  п 
отворивъ  себ'Ь  путь  чрезъ  оную  къ  устюжскимъ  землямъ  не- 
стали   ихъ  часто  безпокоить  ||  Наипаче  проходами    своими    съ   25 


на  овыя  Земли,  и  принуждали  самыхъ  Вятчанъ  брать  участ1е    26 
Волги  въ  сихъ  походахъ  ^). 

Десять  л-Ьтъ  спустя  посл'Ь  Бектутова  на  Вятку  наше- 
•СТВ1Я  т.  е.  въ  1401  году  прибылъ  въ  с1ю  страну  Князь  Суз- 
далъск1й  Симеонъ  Димитр1евичъ  сынъ  Димитр1я  Константи- 
новича, бывшаго  В.  Московскаго,  а  потомъ  ниже  городскаго 
Князя,  Тотъ  самой,  которой  съ  братомъ  своимъ  Княземъ  Ва- 


^)  |)Ъ  предашяхъ  о  семъ  пишутъ  темно,  не  показывая  ни  времени  ни 
обстоятельствъ.  Татарскихъ  походовъ  на  Вятку,  и  чрезъ  оную  на  Устюгъ; 
ниже  того  года,  когда,  точно  Татари  на  Вятчанъ  совершенно  положили 
власть  свою  и  стали  жить  между  ими  поставя  на  1>ятк'Ь  князей  своихъ, 
о  ;\оихъ  упомяну  н1;что  посл%. 
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сил1*емъ  Дпмитр1евичемъ  Кирдяаою  препровождали  Токтамыша. 
къ  Москв'Ь,  и  способствовали  ко  взят1ю  оныя;  но  пробывъ 
на  Вятк-Ь  съ  семействомъ  своимъ  только  5  м'Ьсяцовъ  15-го 
декабря  скопчался  ^). 


^)  я  взялъ  с1е  обстоятельство  изъ  Ркторхи  г.  Стриттера,  но  откол-Ь 
онъ  взялъ  мн'к  не  изв^^стно,  Впроче.мъ  друг1Я  обстоятельства  сего  князя? 
описываемыя  т-Ьмъ  Историкомъ  таковы:  Семенъ  Дмитр1евичъ  по  ыногихъ 
ссорахъ  съ  Великимъ  Княземъ,  илемянникомъ  своимъ  василхемъ  Димитр1е- 
вичсмъ  за  нижегородское  княжество,  удалясь  къ  казанскимъ  татарамъ,  и 
склоня  одного  изъ  Князей  ихъ  Ектака  на  свою  сторону,  съ  пол10Щ1ю  войска 
его  взялъ  въ  1396  году  Нижн1й  Новгородъ,  но  пробылъ  въ  ономъ  только 
дв-Ь  нед-Ьли,  принужденъ  былъ  посланными  Отъ  Великаго  Князя  войсками, 
оставить  опять  оной  городъ  и  б'Ьжать  съ  Татарами  принемъ  бывшими  паки 
въ  казанскую  сторону,  гд-Ь  съ  супругою  своею  Александрою,  съ  д'Ьтьми  и 
боярами  жилъ  въ  мордвинскомъ  городк'Ь  Цыбырц-к  до  1401  года  въ  семъ 
же  году  велик1й  Князь  боясь,  чтобъ  онъ  при  помощи  Татаръ.  не  овлад-ьлъ 
опять  Нижнимъ  Новгородомъ,  послалъ  двухъ  воеволъ  съ  войсками  въ  Цы- 
бирцъ,  чтобъ  его  схватить  и  привесть  въ  Москву.  Но  какъ  Семенъ  Дмит- 
р1евичъ  на  тотъ  разъ,  когда  посланные  прибыли,  находился  въ  отлучк'Ь,  то 
они  схвативъ  Княгиню  ^Александру,  и  разграбивъ  ея  сокровища,  привезли 
ея  съ  д-Ьтьми  къ  В.  Князю.  Князь  же  Семенъ  возвратясь  изъ  отлучки  и 
познавъ  происходившее  отправилъ  къ  В.  Князю  пословъ,  об-Ьщаясь  быть 
къ  нему  покорпымъ,  и  прося  позволен1я  къ  нему  прибыть;  а  какъ  С1е  ему 
было  позволено,  то  онъ  по  прибыт1И  въ  Москву  злключилъ  съ  Великимъ 
Княземъ  миръ;  но  спустя  н-Ьсколько  времени  забол-^^въ  испросилъ  у  него 
позволения  пере-Ьхать  на  Вятку  съ  семействомъ  своимъ,  гд-к  какъ  выше 
сказано,  поживя  только  5  м'Ьсяцовъ  скончался.  «Вотъ  обстоятельства  нещаст- 
наго  сего  Князя,  теперь  остается  судить,  какую  им-^лъ  онъ  еще  и  больной, 
причину  проситься  на  Вятку.  В.  Князь  не  опред'Ьлялъ  его,  какъ  видно  и 
изъ  яснешя  д-Ьла,  влад'Ьть  или  управлять  Вяткою.  Да  неговорится  и  того? 
чтобы  онъ  послалъ  его  туда  въ  ссылку  а  самъ  по  своему  желанию  захот-^лъ 
2^)  'ьхать.  Итакъ  изъ  сего,  нималаго  ||  не  сл'Ьдуетъ  заключен1я,  чтобъ  Великой 
27  Князь  им-Ьлъ  въ  схе  время  право  располагать  Вяткою,  и  отдавать  ее  князю; 
(хотя  она  и  называлась  еще  волост1ю  Великокняжою)  по  Двинскому  л-Ьто- 
писцу  въ  с1е  время,  не  видно  также,  чтобъ  Вятчане  сами  просили  или 
прежде  или  во  время  посл-Ьдняго  примирен1я,  князя  сего  къ  себ-Ь,  или  са- 
мого, или  у  великаго  князя.  Итакъ  в-Ьрн+е  можно  сказать  о  причин'Ь,  по- 
чему желалъ  и  просился  князь  Симеонъ  -Ьхать  на  вятку  сге  выше  сказано; 
что  жена,  д-Ьти,  друзья,  имущество  князя  того  захвачено,  и  предано  во 
власть    великаго  князя;    для  выручения    всего  того  надобно    было  сему    Ди- 


—  39  — 

Съ  спхъ  временъ  Вятчане  стали  ознаменовывать  себя  27 
частыми  наб'Ьгамй,  чинимыми  то  Новгородцамъ,  то  Великимъ 
Князьямъ  На  принадлежащ1я  земли,  лежащ1я  около  Двины  пред- 
водительствовали Лге  ими  по  большей  части  Новгород ск1е  б^т- 
лецы,  изъ  коихъ  изв^стнЬйшхе  были  Аифалъ  Никитинь,  Се- 
менъ  Шадовсшй  и  Михаилъ  Разсохинъ. 

Аифалъ  Никитинъ  съ  братомъ  своимъ  Иваномъ  будучи 
Новгородсше  Бояри  управлявш1е  въ  двинскихъ  городу  сему 
принадлежавшихъ  земляхъ,  зд'Ьлались  отечеству  своему  из- 
ы'Ьннпками.  Велик1й  Князь  Васил1й  Димитр1евичъ  желая  Нов- 
городъ  наказать  за  его  не  послушанхе,  послалъ  въ  Новгород- 
скую область  въ  1397  году  войско  свое  съ  Воеводою  Андре- 
емъ  Албертовымъ  приказалъ  ему  уговаривать  Новгородскихъ 
земель  управителей,  на  свою  сторону  ласкою,  а  чтобъ  они 
здали  ему  часть  управляемыхъ  земель;  а  проч1е  разд-^лили 
между  собою.  При  семъ  то  случа'Ь  Аифалъ  и  Иванъ  Ники- 
тпныхъ  предавшись    на  сторону  В.  Князя,    и  давъ    ему  при- 


митр1евичу  изобр^^сть  средство;  но  какое  средство  могло  быть  для  сего  на- 
дежн-Ье,  как'ь  засвид-Ьтельствованте  Великаго  Князя  своей  покорности  и 
примирения;  Итакъ  Ссхменъ  Дмитр1евичь  находясь  еще  между  Казанскихъ 
Татаръ  могъ  объявить  оному  князю  притворно  покорность,  но  не  отпущая 
нам'Ьрен1я  отнять  опять  Нижн1Й  Новгородъ,  съ  помощ1ю  тЪхъ  же  Татаръ, 
кои  ему  могли  об-^^щать  и  подать  оную  по  прежнему,  упросить  ихъ  могъ, 
дабы  они  по  выручен1и  имъ  своей  супруги,  д-Ьтсй,  и  прч.  —  позволили  ему 
жить  въ  подвластной  Вятской  стран-Ь  дотол-Ь,  пока  откроется  благопр1ят- 
ной  случай  исполнить  сокрытое  свое  на  нижн1Й  новгородъ  нам'Ьрен^е  съ 
ихъ  П0М0Щ1Ю.  И  такимъ  образомъ  Семенъ  Дмитр^евичъ  согласясъ  съ  Та- 
тарами, отправился  къ  В.  Князю,  и  наружною  покорностью  выручивъ  у  него 
захваченное  упросилъ,  чтобы  онъ  позволилъ  ему  жить  на  Вятк'Ь,  яко  земл-Ь 
довольно  отдаленной  отъ  предмета  искан1й  своихъ,  сл'кдовательно  отда- 
лявшей то  подозр'Ьн1е,  какое  бы  навлечь  могъ  на  себя  вновь  отъ  Васил1я 
Димитр1евича,  Князь  сей,  есть  ли  бы  онъ  сталъ  проситься  жить  въ  блиской 
къ  нижнему  Новгороду  руской  ли,  Мордвинской,  или  Татарской  земл'Ь, 
да  велик1й  Князь  туда  бы  его  и  неотпустилъ.  Но  судьба  не  позволила 
искателю  сему  достигнуть  до  исполнен1я  своего  нам-Ьренья,  бол-Ьзнь,  отъ 
которой  онъ  над-Ьялся  выздоров-Ьть,  скончала  дни  его  на   Вятк'Ь. 
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сягу,  способствовали  къ  сдач'Ь  во  власть  его  городовъ:  Воло- 
коламскаго,  Торжка,  Б'Ьжецка,  Вологды,  и  въ  Заволодской  Земл'Ь 
въ  низовье  ДВИНЫ  городъ  Орельцъ.  Но  въ  сл'Ьдующемъ  1398 
году  Новгородцы  Н8  только  отобрали  всЬ  с1и  города  назадъ, 
но  и  Великокняжеск1е  города  въ  числ'Ь  копхъ  и  Устюгъ, 
позорили  огнемъ  и  мечемъ,  и  изм-^^неиковъ  своихъ  схватя 
повели  въ  Новгородъ,  гдЬ  Ивана  Никитина  бросили  въ  вол- 
ховъ,  а  братъ  его  Аифалъ,  уб'Ьжалъ  изъ  подъ  стражи  въ 
Устюгъ,  гдЬ  жалъ  около  2-хъ  л-Ьтъ.  А  какъ  въ  1401  году 
Новгородцы  отказались  платить  Митрополиту  Росс1йскому 
положенное  подаян1е  подали  новую  причину  къ  ссор'Ь  съ  В. 
Княземъ,  то  сей  повЬл'Ьлъ  Устюжанамъ  выступить  противъ 
Двинскихъ  и  Новгородскихъ  земель;  а  Аифалъ  съ  братомъ 
своимъ  Герасимомъ  растригою   ища  случая  мстить  Новгород- 

27  цамъ,    за  смерть    брата    и,  ||   приняли    надъ  т-Ьмъ    войскомъ 

28  начальство,  и  мног1е  города  позорили.  Для  отвращен1я  зла 
сего  Новгородсше  воеводы  Степанъ  Ивановъ  и  Никита  головня 
собравъ  н-Ьсколько  войска  въ  Выскомъ  У-бзд-Ь  напали  на 
Аифала  и  разбивъ  принудили  спасаться  б'Ьгствомъ  къ  Вят- 
чанамъ  ^).  По  тому  что  онъ  сшасался  въ  земляхъ  В.  Князя, 
который  будучи  ут'Ьсненъ  витовтомъ  княземъ  Литовскимъ 
вскор'Ь  принужденъ  былъ  съ  Новгородцами  помириться,  ос- 
таться бол'Ье,  дабы  не  попасть,  или  не  быть  предану  въ  ихъ 
руки. — (Двинской  Л'Ьтописецъ  и  въ  с1е  время  имепуетъ  Вятку 
Волост1ю  Великокняжею). 

Че.юв^Ькъ  безпокойнаго  духа  признавш1Й  себя  обижен- 
вымъ  Отъ  Отечества  Своего,  хотя  самъ  учинился  изм'Ьпникомъ 
онаго,  челов-^Ькъ  пришедшхй  къ  такимъ  лю^ямъ,  кои  сами  не 
спокойнаго   духа,    челов'Ькъ    предпр1пмчивый,    натурально    не 


')  Сей  Аифалъ  не  есть  тотъ  Аифалъ  Ннкитииъ  кой  въ  1409  году 
предводительствуя  Новгородскими  войсками  отправился  изъ  Перми  на  юо 
судахъ  по  кам-Ь  прогивъ  Болгаръ^  но  былъ  татарами  на  той  р'Ьк'Ь,  разбитг, 
и  взятъ  въ  пл-Ьнъ. 
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могъ  быть  спокоенъ,  между  Вятчапами,  коихъ  опъ  волновать 
и  руководствовать  могъ  такъ,  какъ  хот-Ьлъ.  А  посему  для 
уловлетворен1я  мщен1я  Своему  Отечеству  вздумалъ  Употребить 
сей  Народъ,  зд'Ьлалса  лредводителемъ  не  малошслепныхъ  его 
шаекъ,  съ  коими  и  присоединившимися  къ  нимъ  разными 
безпокопными  и  къ  грабежу  склонными  лежащихъ  по  Двин-Ь, 
Сухоа-Ь,  и  Югу  селен1й  жителями  чинилъ  на  разпын  въ  со- 
с11дств'Ь,  къ  симъ  м-Ьстамъ  находящ1яся  Новгородсмя  селешя 
наб'Ьги,  пм'Ьвш1я  видъ  не  порядочныхъ  походовъ,  но  разбой- 
ничьи ихъ  нападен1й.  Среди  Сихъ  грабежныхъ  занят1п  Аи- 
фаловыхъ  ^)  приссединились  къ  нему  два  знатные  Новгород- 
ск1еже  б']§глсца,  Семенъ  Шадовск1й  и  Михайло  Разсохинъ. 
Оба  с1и  Новгородца,  производи вш1е  въ  своемъ  Отечеств'^  раз- 
ныя  злод'Ьиства,  для  спасен1я  себя  отъ  праведнаго  за  оныя 
наказан]'я,  бежали  къ  Вятчапамъ,  кои  были  пристанодержа- 
телями подобныхъ  людей.  Они  въ  томъ  же  году  составивъ 
изъ  нихъ  особую  шайку,  и  присоединясь  съ  оною  къ  едино- 
мыслящпмъ  Устюжскимъ  жителямъ  поплыли  по  Двин'Ь  на  су- 
дахъ  въ  Новгородскую  область  и  нечаянно  напавъ  на  города: 
Заволочье,  Холмогоры,  и  Елецъ  опустошили  оные,  захвативъ 
и'Ьсколько  Новгородскихъ  Бояръ  въ  пл^нъ. — Но  по  тогдаш- 
нему о  семъ  въ  друг1е  города  Слуху,  двое  воеводъ  собравъ 
войска  погнались  за  сею  разбойническою  шайкою  и  настигши 
оную  у  одного  На  двин'1>  Острова  при  Морше,  отняли  До  шчу 
и  пл'Ьнныхъ.  Первая  ихъ  неудача  поощрила  сд-Ьлать  повто- 
рительной наб.Ьгъ.  Ибо  лишь  Новгородсше  воеводы  возвра- 
тились съ  войскими  восвояси,  то  Разсохинъ  съ  парт1ею  на- 
палъ  опять  на  Новгородск1я  селен1я  въ  Заволочь-Ь;  но  воево- 
дами Васил1емъ  Юрьевичемъ,  Даниломъ  Кириловичемъ  и  дру- 
гими парт1я  его  разбита^  изъ  коей  иные  Убиты,  иные  пл-Ьнены; 


^)  Взято  Изъ  Рукописи  о  Вятчанахъ. 
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а  Разсохинъ  съ  некоторыми  Усп'Ьлъ  Саастися    б'Ьгствомъ. 

Посл-Ь  сего  Разсохинъ  и  Аифалъ  Никитйнъ  Оспаривая 
одпнъ  другому  II  первенство  на  Вяте'Ь  зашли  между  собою  въ 
ссору.  А  какъ  тотъ  идругой  им-^ли  Усебя  не  малочислен- 
ные парт1и  привержендовъ  изъ  разныхъ  Вятскихъ  городовъ, 
то  пвошли  Вятчаее  подъ  руководствомъ  сихъ  двухъ  усилив- 
шихся между  ими  пришлецовъ  въ  междуусобные  дракн,  на 
одной  изъ  таковыхъ  1421  году  произшедшей  между  Разсо- 
хинымъ  съ  одной  и  между  Сабуровымъ  и  Афаломъ  съ  дру- 
гой Стороны  Аифалъ  былъ  поб'Ьжденъ  и  Убитъ  съ  сы- 
номъ  своимъ  Несторомъ,  и  съ  ними  кром-Ь  другихъ  знатн-Ьй- 
шпхъ  людей  Убито  9,000  Челов-Ькъ,  между  коими  судя  по 
толь  великому  Числу  не  мало  должно  было  находиться  и  Ус- 
тюжскаго  края  жителей,  равно  и  насторон-Ь  Разсохина  ^). 

Посл'Ь  между  усобныхъ  бравей  начали  Вятчане  брать 
великое  участ1е  въ  ссорахъ  между  Великимъ  Княземъ  Васп- 
Л1емъ  Васил1евичемъ  съ  одной  и  между  дядею  его  Георг1емъ 
Дмитр1евичемъ;  а  потомъ  д-Ьтьми  его  Васил1емъ  и  Дмитр1емъ 
Шемякою  съ  другой  стороны,  когда  В.  Князь  въ  1433  году 
послалъ  войска  въ  Кострому,  въ  которомъ  оные  Княвья  за- 
сели. То  сш  св^давъ  ран'Ье  О  пр1уготовлен1яхъ  Великаго 
Князя,  не  только  подкр'Ьпили  себя  Галичанами,  но  тогдаже 
послали  къ  Вятчанамъ  просить  помощи.  С1и  пришедъ  въ  н^- 
которомъ  числ'Ь  и  присоединясь  къ  Галичанамъ  столько  уси- 
лили   Князей,    что  они    сами  выступили    противъ  1юйскъ    В. 


^)  Куда  д-Ьвался  посл'Ь  сей  битвы  самъ  Разсохинъ,  не  изв-Ьстно;  ибо 
въ  заийскахъ  ни  гд'Ь  бол'Ье  объ  немъ  посл'к  оной  не  упоминается.  Въ  про- 
чемъ  не  къ  евожели  временамъ  относить  надобно  и  то  кровавое  навятк'В 
произшеств1е,  которое  происходило  подъ  Городомъ  Котельничемъ,  и  ня 
которомъ  по  запискамъ  значится  убитыхъ  Устюжанъ  кром'Ь  знатн-Ьйшихъ, 
коихъ  объявляются  имена,  ©едоръ  вас1л1й  и  Патрак1Й,  уооо  челов'Ькъ , 
ни  чего  о  томъ  сказать  не  могу,  равно  какъ  итого,  союзники  ли  были 
С1и  Устюжане  Вятчанамъ  и  противъ  кого  или  Непр1ятели. 
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Кпязя  къ  р'ЬкЬ  Куз'Ь,  и  разбили  оныя;  въ  сл^^дующемъ  1434 
году  когда  Васил1й  Васильевичъ  ополчился  противъ  Геор- 
Г1Я  Дмитр1евича  особо  зато,  что  онъ  въ  противность  мирныхъ 
договоровъ  подавалъ  д'Ьтямъ  своимъ  противъ  него  помощь, 
Вятчаее  пришли  посл-Ьдиему  Князю  опять  на  помощь,  п  со- 
става часть  его  ополчен1й  пошли  подъ  предводительствомъ 
его  на  В.  Князя  въ  Ростовскую  область,  и  одержали  надъ 
нимъ  поб'Ьду.  Посл-Ь  сей  поб']^ды  Георг1й  Дмитр1евичъ  взявъ 
Москву  сЬлъ  на  Велико  княжескомъ  престол^Ь;  но  какъ  въ 
семъ  же  году,  посл-Ьдовала  кончина  его,  то  старш1й  Его 
сынъ  Князь  Васил1й  находивш1йся  тогда  въ  Москв-Ь,  возна- 
м'Ьрился  больше  утвердиться  на  Великокняжен1и;  однакожъ 
не  им'Ья  Отъ  брата  своего  Шемяки,  замирившагося  съ  Васи- 
Л1емъ  васильевичемъ,  помощи,  принужденъ  былъ  на  тотъ 
разъ  оставить  Москву  и  удалиться  въ  Кострому.  Зд^сь  соб- 
равъ  сколько  могъ,  войско,  пошелъ  опять  было  къ  Москв']Ь, 
которая  занята  уже  была  Васил1емъ  Васильевичемъ,  но  бывъ 
самъ  встр-Ьченъ  въ  Ярославской  области  разбитъ  б-го  Ген- 
варя  1435  года,  посл'Ь  чего  б^^жалъ  опять  \\  въ  Кострому.  _1^ 
Зд']^сь  нажидая  на  себя  В,  Князя  послалъ  нарочитыхъ  къ 
Вятчанамъ  просить  о  помощи,  которую  С1и  ему  д-Ьйствительно 
и  давали.  Съ  симъ  усил1емъ  пошелъ  Князь  Висилхй  на  В. 
Князя  съ  которымъ  встр-Ьтился  у  устья  р'Ькн  Костромы.  Зл'Ьсъ 
оба  войска  будучи  разд'Ьлевы  сею  р-Ькою,  не  см^ли  ни  то 
ни  другое  переправиться  для  нападен1я.  Видя  другъ  друга 
довольно  сильными.  Обосторонная  м-Ьшкатность  С1я,  происхо- 
дящая отъ  взаимнаго  страха,  перем-Ьнила  вражду  Князей  на 
дружбу,  и  войну  на  перемир1е,  по  которому  ВасилШ  Геор- 
г1евичъ  призналъ  Васил1я  Васильевича  В.  Княземъ.  Но  какъ 
примпрен1е  перваго  было  притворное,  то  онъ  не  отпуская 
отъ  себя  помошнаго  Вятскаго  войска,  пошелъ  изъ  Костромы 
на  Устюгъ,  какъ  городъ  съ  издавна  Великимъ  Князьямъ  прп- 
надлежащ1п  и  взялъ  оной;  но  неудовольствовавшись  симъ  въ 
1436  году  по  весн'Ь  пошелъ   на  самого  В.  Князя,  и  притомъ 
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огправилъ  особой  отрядъ  изъ  400  челов^къ  однихъ  Вятчанъ 
состоящ1й  волгою  къ  Ярославлю.  Васил1й  Василъевичъ  св-^- 
давъ  о  всемъ  томъ,  пошелъ  самъ  на  него,  и  сойдясь  въ  Рос- 
товской области  у  села  покровскаго  разбилъ  его,  взялъ  въ 
пл-Ьнъ  и  за  варушеехе  мира  повел'Ьлъ  заключить  въ  оковы;  а  къ 
Ярославскому  Князю  Александру  Ивановичу  Брюханову  по- 
слалъ  сказать,  чтобъ  овъ  противъ  плывущаго  отряда  Вятчанъ 
предостерегъ  себя,  и  предвуготовилъ.  Но  Вятчане,  пловучи 
по  Волг"!;  получили  йзв'Ьст1я,  что  Ярославской  Князь  находится 
вовсякой  на  нихъ  противуготовности,  и  что  на  Васил1я  Геор- 
гхевича  самъ  идетъ  В.  Князь,  оставя  поиски  надъ  Ярослав- 
лемъ  поворотили  посп-Ьшить  на  помощь  Василью  Георг1евичу: 
но  какъ  они  уже  пришли  въ  то  время  когда  разбитое  войско 
^го  б'Ьжало,  то  поворотивъ  опять  с^^ли  на  суда  и  поплыли  въ 
Верхъ  къ  Которосл-Ь  на  Ярославль,  дабы  на  Князя  Александ- 
ра напасть  въ  расплохъ.  Чего  желали,  то  имъ  и  Удалось. 
Князь  сей  Не  чая  возвращешя  непр1ятелей  стоялъ  съ  нЬ- 
сколъкимъ  числомъ  войска  и  съ  супругою  своею  на  Уст1И 
оной  р^ки,  безъ  всякой  Осторожности.  Вятчане  св^Ьдавъ  о 
семъ  сд'Ьлали,  при  Утреннемъ  туман-Ь,  когда  еще  Князь,  и 
войска  въ  судахъ  спали,  нападев1е,  и  взяли  его  съ  супругою, 
п  н'Ьсколькими  судами  въ  пл^нъ.  Им'Ья  въ  рукахъ  толь  знат- 
ныхъ  пл'Ьнвиковъ,  Вятчаве  не  упустили  сего  случая,  чтобъ 
не  удовлетворить  корыстолюбивымъ  своимъ  желан1ямъ.  Они 
принудили  его  заплатить  имъ  выкупу  400  руб.11ей  ^),  разложа 
по  рублю  каждому  изъ  своихъ,  однако  несмотря  на  с1е  увели 
Его  на  Вятку.  Велйк1й  Князь  Васил1й  Васильевичи  Узнавъ 
о  рабскомъ  пл'Ьн^Ь  зятя  своего  и  сестры  Княгины  Василисы 
Васильевны,  повел-Ьдъ  своего  пл-Ьиника   Князя  Васил1я  Геор- 


')  Поелику  около  сего  времени  въ  Россхи  2\'.^  рубля  равнялись  одному 
фунту  чисгаго  серебра,  то  рубль  значилъ  тогда  з^^/б  золотниковъ  серебэа, 
а  400  руб.  составляли   1бо  фун.,  или  4  пуда  чистаго  серебра. 
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г1евича,  яко  впаовеика  нещаст1я  ихъ,  ослепить  ^)  выколовъ 
ему  глаза.  Изъ  ||  сего  обстоятельства  вид'Ьть  можно,  что  В. 
Князь  или  в-Ьдалъ  напередъ,  что  Вятчане  не  поступягъ  лучше  ^'• 
съ  пл-Ьиникомь  своимъ,  или  уже  зналъ,  что  они  съ  снмъ 
д'Ьйствительно  также  поступили,  или  еще  и  хуже  того,  какъ 
онъ  поступилъ  съ  безпокойнымъ  княземъ  Васил1емъ.  Да  и 
д'Ьйствительво,  когда  Князь  Ллексапдръ,  будучи  взятъ  въ 
пл-Ьнъ  попалъ  на  Вятку,  то  какъ  камень  въ  воду  упалъ: 
супругажъ  его,  вероятно  за  оные  400  руб.  кои  могъ  Запла- 
тить Вятчанамъ  Супругъ  Ея,  была  Отпущена  ^). 

Частый  нападен1я  Вятчанъ  на  земли  В.  Князю  Василью 
Васильевичу  принадлежащ1я  не  можно  относить  къ  особой 
какой  нибудь  ненависти  Вятчанъ  противъ  него,  а  т'Ьмъ  ме- 
н'Ье  не  нависти  такой,  къ  которой  бы  самъ  В.  Князь  подалъ 
причину.  Истинная  же  вина  нападен1й  ихъ  была  жадность 
къ  грабежамъ,  къ  которымъ  прхучили  ихъ  особенно  Новго- 
родск1е,  о  коихъ  выше  было  говорено,  б'Ьглецы  и  Удобство, 
доставляемое  имъ  наемничествомъ,  служитъ  врагамъ  Б.  Квязя, 
вводившимъ  ихъ  внутрь  Великокняжескихъ  земель,  произво- 
дптъ  въ  нихъ  грабежи.  Склонность  с1я  Вятчанъ,  столько  въ 
нихъ  укоренилась  въ  с1е  время,  что  они  и  безъ  отношен1я 
и  безъ  руководства  Князей,  враговъ  Василья  Васильевича, 
въ  1438  году  сд'Ьлали  сильной  наб-Ьгъ  на  Устюжскую  его 
область,  и  одинъ  изъ  городовъ  ея  не  по  далеку  Устюга  на- 
ходяпцбся  Тзеданъ,^  въ  лень  Троицы  раззорили  и  выжгли;  но 
жители  Усп15ли  разбежаться  по  л-Ьсамъ. 

Видя  В.  князь,  сколько  причиняетъ,  исколько  причи- 
нять будетъ  великокняжимъ  землямъ  вольница  С1Я,  надъ  ко- 
торыми хотя  татары  им-^ли  верховную  власть,  но  в'Ьдая,  что 
они  бо1'Ье  получить  могутъ  съ  откармливающагося  въ  чужихъ 


Ъ  Горькая  чаша,  которую  посл-Ь  Самъ  Великхй  Князь  принужденъ 
былъ  испить  отъ  брата  осл'Ьпленнаго  Дмитрия  Шемяки! 

-)  С1я  Княгиня  была  посл-Ь  сего  въ  друголхъ  супружестве  за  Княземъ 
Александромъ  же  Вязметеномъ. 
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тучныхъ  пастьбищахъ  скота  жиру,  не  только  не  возбраняли, 
но  чрезъ  жйвущихъ  межъ  ими  своихъ  надзорщиковъ,  збор- 
щиковъ  и  властелиновъ  еще  бол'Ье  на  грабежи  ихъ  иоощрялп, 
прпеялъ  р'Ьшительное  нам'Ьрен1е  прибрать  Вятчапъ  къ  сво- 
имъ  рукамъ,  къ  чему  в-Ьроятно  подалъ  ему  Сов-^тъ  п  Новго- 
родъ  признавш1й  подъ  собою  власть  верховную  сего  Князя, 
въ  1456  году  Новгородъ  не  мало  разобиженный  самъ  отъ 
сихъ  людей.  А  посему  въ  1458  году  когда  ни  каками  непр1яте- 
лями  занятъ  не  былъ;  а  Татара  зааяты  были  между  усобною  вой- 
ною ^).  послалъ  сильное  на  Вятку  войско  подъ  предводитель- 
ствомъ  в']^рнаго  Своего  Князя  Семена  Ряполовскаго.  По  встуи- 
лен1и  сего  военачальника  въ  Вятскую  Страну  жители  оной  не 
см-Ья  съ  нимъ  вступать  въ  бой,  заперлись  въ  своихъ  городахъ;  а 
посему  онъ  пройдя  безъ  Всякаго  соаротйвлен1я  до  главнаго 
ихъ  города  Хлынова,  осадилъ  оной.  Долговременная  осада 
могло  бы  и  ногда  принудить  ево  къ  здач-Ь,  по  тому  болЬе, 
о,  что  жители  не  над-Ьялись  получить  отъ  другихъ  городовъ  ни 
-оп~  какой  помопди,  естьли  бы  одинъ  изъ  воеводъ  (|  В.  Князя  (не- 
усп-Ьнши  ничего  сд'Ьлать  противъ  Вятскихъ  городовъ)  Гри- 
гор1Й  Перхушковъ  не  польстился  на  подкупъ  Хлыновцевъ  -). 
Сей  пзм^нникъ  подъ  мнимо  справедливыми  причинами  при 
сов-Ьтовалъ  прочимъ  воеводамъ  оставить  Осаду  и  отступить. 
А  по  сему  войско  В.  Князя  не  усп-^вши  ничего  сд'Ьлать  про- 
'  тивъ  Вятскихъ  городовъ  въ  сей  походъ  возвратилось  безъ 
усп-Ьха.  Неудача  С]'я  не  истребила  въ  Василт'Ь  Васильевич-^ 
принятаго  имъ  однажды  нам'Ьрен1я  противъ  Вятчанъ.  Хотя 
Капчакск1Й    Ханъ    Сиди  Ахметъ,    въ  отмщеше  зато,    что    В. 


^)  Волжск1е  Татары  были  въ  войн'Ь  съ  Крымскими. 

^)  О  семъ  свид-Ьтельствуетъ  Двинскхй  Л-Ьтописецъ  сими  словами: 
((За  неже  Григор1й  Перхушковъ  у  вятчанъ  посулы  ималъ,  и  ихмъ  наподо- 
валъ».  Изъ  сего  обстоятельства  заключить  кажется  можно,  что  самъ  Князь 
Ряполовск1Й  подъ  Хлыновымъ  небылъ,  а  былъ  в-Ьроятно  дов'креннымъ  отъ 
него  на  завоеван1е  сего  города  воеводою  оный  Перхушковъ. 
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Ен^]зь  посылалъ  войско  для  завоевархя  Вятской  отъ  него  за- 
висящей земли  послалъ  сильное  воЗско  въ  сл-Ьдующемь  1459 
году  противъ  Росс1и;  но  В.  Князь  не  только  Татарское  с1е,  при 
переправь  Его  чрезъ  оку  чрезъ  сына  Своего  Ивана  Василь- 
евича, посланнаго  противъ  Татаръ  Совершенно  разбилъ,  но 
по  семъ  щастливомъ  произшествхи  въ  томъ  же  году,  отпра- 
вилъ  вторичное  противъ  Вятчанъ  съ  воеводами  Княземъ  Ива- 
Бомъ  Юрьевичемъ,  Иваномъ  Ивановичемъ  и  Дмитр1емъ  Ряпо- 
ловскимъ  сильное  войско.  С1и  военачальники  при  бывъ  подъ 
Вятск1е  города:  Орловъ  и  Котельничь,  коихъ  жители  стали 
было  сопротивляться,  оные  завоевали.  По  томъ  пришедъ  по 
порядку  подъ  Хлыновъ,  коего  жители  заперлись  въ  ономъ, 
осадили,  и  содержали  въ  осад'Ь  потол-Ь,  пока  Хлыновцы  сте- 
сненные оною,  размыслили,  что  по  взят1и  Орлова  и  Котель- 
нича  не  возможно  имъ  однимъ  удержаться  противъ  войскъ 
Великокняжихъ,  засвид-Ьтельствовали  свою  покорность  В.  Князю 
и  предались  въ  Его  волю  ^).  А  по  покорен1и  главнаго  сего 
города  и  Остальные  Вятсше  Города:  Шестаковъ  и  Слободской, 
самопроизвольно  прим-Ьру  его  посл-Ьдовали.  Такимъ  образомъ 
свершплося  въ  1459  году,  покорен1е  Вятчанъ  СовсЬми  ихъ 
городами,  Хлыновымъ,  Котельничемъ,  Орловымъ,  Шестако- 
вымъ  и  Слободскимъ  Росс1йской  Самодержавной  власти.  Та- 
тары же,  Живппе  между  Вятчанами  оставлены  тамъ  были  на 
пом'Ьщичьемъ  правЪ  ^). 


О  Въ  томъ  же  Двинскомъ  Л'Ьтописц'Ь  говорится  о  семъ  такъ:  «А 
подъ  Хлыновъ  пришедъ  долго  стоялъ  и  Вятчане  добиша  челомъ  В.  Князю, 
какъ  надоб'Ь  государю  на  всей  Его  вол-Ь. 

-)  Когда  Татары  Господствовали  надъ  Вятчанами,  то  Ханы  ихъ  для 
надзору  за  нимъ  и  собран1я  дани  опред^^лили  на  Вятку,  н-Ькоторыхъ  изъ 
>Княжескихъ  фамил1Й  Татаръ.  коихъ  Вятчане  именовали  Вятскими  Князьями. 
Они  не  были  въ  (го)род'Ь  влад-Ьтельныхъ  надъ  Вятчанами  князей, 
но  ханы,  дабы  ихъ  бол-Ье  удержать  въ  в-Ьрности,  давали  имъ  какъ  бы  за 
•службу,  на  Вятк'Ь  право  пом-Ьщичье,  которое  простиралось  при  влзд-Ьн1и 
Татарскомъ  и  на  Вятчанъ  и  на  сосЬдственныхъ  вотяковъ.  по  покорении  «о 
аке  се^к  страны  Росс1йской  власти  ||  Татарск1е  князья  т-Ь  признавъ  себя  купно — — 


3^   2-е.  Отъ  покорен1Я  Вятчанъ  Роеешекой  власти 
до    учреждешя    Вятской    Провинцш   или   отъ 
1459  по  1718  годъ   чрезъ  259  л-Ьтъ. 

Народъ,  который  прежде  служилъ  лишъ  ко  вреду  Росс1и, 
сталъ  по  присоединен1и  его  къ  своему  т-Ьлу  быть  для  нее 
въ  отношее1и  военеыхъ  ея  д'Ьйств1й  немало  полезенъ.  Пре- 
емникъ  и  сынъ  Васил1я  Васильевича  Темнаго  Велик1й  Князь 
Ыванъ  Васильевичъ  Важный,  возпам'Ьрясь  навсегда  у  мятеж- 
ствующихъ  противъ  него  Новгородцевъ  отнять  поводы  къ 
Мятежамъ,  отнятхемъ  древней  его  вольности,  когда  разсудилъ 
напередъ  ослабить  силы  Новгорода,  отнят1емъ  ого  земель  по 
Двин']^  лежащихъ,  то  для  произведешя  нам4рен1я  его  въ  д-Ьй- 
ств1е,  наряжая  въ  Новгородскую  область  войска  послалъ 
также  и  къ  Вятчанамъ  въ  1470-мъ  году  воеводъ  своихъ 
Васил1я  беодоровича  Образца  и  Бориса  Слепца  ^)  по  вел'Ьлъ 


съ  Вятчанами  подданными  Росс1Йскими  удержали  то  право  только  въ  раз- 
сужден1и  Воти  и  частирусскихъ  жившихъ  въ  ближайшихъ  съ  ней  см-Ьж- 
ностяхъ.  О  чемъ  свид15тельствуютъ  даванные  имъ  въ  утвержден1е  того  права! 
грамоты  отъ  царя  1оанна  Васильевича  коему  служили  они  противъ  ?Сазани| 
в-^рно  вм-Ьст-Ь  съ  вятчанами  равно  какъ  и  Родителю  и  дфду  Его.  Въ  про- 
чемъ  какъ  видно  изъ  т-Ьхъ  грамотъ,  что  Князья  С1и  право  оное  ил1'Ьли  и| 
въ  другихъ  земляхъ,  къ  Казани  принадлежащихъ,  по  оному  они  также| 
пэоизводили  судъ  ирасправу  надъ  Вотью,  Чувашами,  иБ-кляками. 

^)  Ое  утверждаютъ  не  только  письменныя  предан1я    о  Вятчанахъ, 
и  друпя  Д^еписанхя    въ  Степенной  книг-Ь  такъ  о  семъ  говорится:  (^т    ма|| 
1470''  по  ела  воеводъ  своихъ  на  двину  и  назоволоцкую  землю;  Васил1я  Эес 
доровича    Образцова,    со  устюжаны,    и  Вятчаны    и    съ  Вологожами   «на  пр1 
городки  новгородские  и  Погосты. 
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пмъ    ст,  допольньшъ  числолъ    Вятчапъ  слЬ.ювать    къ  5^стюгу 
..    соедонясь    тамо    съ  жителями    сего    города  и  уЬзда    и  съ 
вологодцами,    состоявшими    подъ  начальствомъ    Князя    Ивана 
Васильевича  Обо.ченскаго  и  действовать    со  вс*ш  куппо    въ 
тамошней    сторон*  противъ  Новгородскихъ  Земель.    Сильные 
сш  отряды  действительно  возсод*йстБОвали   не  мало  усмире- 
нш  бунтующему  Новгороду  своими  Победами,  ')  а  притомъ  и 
покорен1ю    Перми    свЬршипшемуся    въ    1472   году    Д*1а    В 
Князя    относительно   казанскнхъ  татаръ,    не  мен4е  затрудни- 
тельныя  какъ  и    до  Новгорода  касающаяся,    Вятчане  н*кого- 
рымъ  образомъ    чрезъ    спосп4шестпован1е   свое  также   облег- 
чили.   Изъ  Патриотизма  ли    или    по  древней    склонности   къ 
добычамъ,  не  малая  часть  «хъ  спустясь  на  судахъ  по  Вятк* 
1г  Кам*    въ  Волгу,    мног1е  перехватывали  Татарамъ    принад- 
лежащ1я  суда  =)    и  овладела    при  Волг*  однимъ    постоялымъ 
пли  окладочнымъ  м4с1омъ  ихъ  юваровъ  или  становищемъ  ') 
Но  возставшая    на  волг*  буря  струги  и  вс*  ||  добычи    зато-    ЯЗ 
пила,  при  чемъ  и  всЬ  люди  потонули.  Разъезды  С1и  Вятчавъ  ^4 
не  оставили  Татара  вскор*    безъ  отмщевая  имъ.    Они  не  за- 
бывая,   что    С1И    люди    недавно    были    ихъ  подданные    и    не 
могли    сносить   равнодушно,    что    В.    Князь    отяялъ   'у  нихъ 

')  Въ  тойже  Степенной  книг-Ь  говорится:  (1юля  2у  д.  тогоже  года. 
поможе  Богъ  воеводалъ  Кн.зю  василт  ведоровнчу  образцу  да  Борису 
ол*пцу  съ  нимиже  были  Устюжане  и  Вятчане  вс-кхъ  4000,  безъ  50  чело- 
.г  бысть  бои  на  двин-Ь  съ  князел,ъ  васил1емъ  Шуйскимъ  и  одержали  надъ 
нимъ  победу. 

')  Во  времени,  когда  Вятчане  С1и  чинили  разъ-Ьзды  по  Кам-Ь  и  во  ^г-)-. 

записки  Вятчанъ  не  удовлетворяютъ.  но  долженъ  быть  1471  годъ  въ  Сгс 
[пенной  кннг-Ь  полагаются  въ  1488  году.  Также  разъезды  Вятчанъ;  но  въ 
'  семъ  году  разъ-Ьзды  ихъ  были  друг1е  и  то  только  по  р-Ьк-Ь  Кам-Ь  въ  неч 
ров-Ьтствуется  такъ:  «Посла  В.  Князь  Васил1я  веодоровича  образца  въ  Ка- 
|3ань;  онъ  изедшс  многихь  людей  на  Волю  побита  и  у  града  быша;  Вятчанс- 

же  и  Устюжане  также  по  Кам-Ь  много  людей  поб-Ьдиши  и  въ  пл-Ьнъ  взяшп. 

■')  Въ  Вятскихъ    Запискахъ  сказано    такъ:    и    взяшд  Сараисъ  и   много 
товаровъ  (на  Волг-Ь;. 
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землю,  служившую  имъ  добычами  и  ключемъ  къ  свободному 
входу  въ  Двинск1я  Земли,  но  обратившуюся  посл1>  въ  великой 
вредъ  имъ,  см/Ькали  только  удобпаго  случая,  чтобъ  сей  народъ 
связать  оиять  узами  своей  власти,  или  покрайней  м-Ьр-Ь  же- 
стоко Вятчапамъ,  За  послЬди1е  ихъ  наб-Ьги  отмстить  такоьой 
и  открылся:  ибо  В.  Князь  Заиятъ  былъ  Новгородскими  д'Ьламп, 
на  Вятк'Ьжъ  ни  войскъ  ни  воеводъ  его  не  было,  то  Казанск1е 
Татары  в'Ьдая  о  семъ  въ  1471  году,  когда  В.  Князь  былъ  подъ 
Новгородомъ  и  уничтожаСлъ  его  вольность  в-Ьчу  и  прч. — при- 
шли нодъ  предъводптельствомъ  Самого  Хана  вечаяннона  Вятку. 
А  какъ  жители  успЬли  Затвориться  въ  городахъ,  то  Ханъ 
осаждая  одинъ  городъ  посл-Ь  другаго.  находилъ  отъ  гражданъ 
сильное  сопротивлен1е  всюау;  а  потому  не  могши  взять  ни 
одного  города,  и  потерпя  въ  людяхъ  своихъ  не  малой  уронъ 
принужденъ  былъ  удовольствовать  ярость  свою  т'Ьмъ,  что  на 
обратномъ  своемъ  пути  къ  Казан-Ь  вс^  встр^Ьчавш^яся  ему 
С'Ьлен1я  Вятчанъ  зорилъ  жителей  побивалъ  или  бралъ  въ 
пл'Ьнъ,  отъ  чего  Вятская  страна  потерп'Ьла  пе  малой  уронъ 
въ  жителяхъ  ^).  Между  т-Ьмъ  какъ  В.  Князь  переходилъ  отъ 
покорен1я  одной  области  къ  другой,  и  твердость^уха  под- 
вергла ему  по1ъ  совершенную  власть  Велишй  Швгородъ  и 
притомъ  власть  Татаръ  со  смерт1ю  послЬдняго  Кипчаискаго 
Хана  Ахмета  посл-Ьдовавшею  въ  1481  году  надъ  Росс1ею 
гьзъчезала.  Тогда  обратилъ  онъ  вниман1е  на  самьхъ  Татаръ 
покоревхе,  и  вопервыхъ  казанскихъ.  Когда  по  сему  нам'Ьре- 
шю  приняты  были  походы  къ  Казани,  то  мног1е  изъ  Вятчанъ 
пользуясь  сими  обстоятельс1вами,  въ  отмш,ен1е  Татарамъ  за 
посл'Ьдшй  наб'Ьгъ  ихъ  и  желая  въ  награду  причиненныхъ 
имъ  отъ  нихъ  раззорен1Й,  на  щегъ  ихъ  въ  мутной  вод'Ь  по- 
ловить рыбы.  Соединясь  съ  Устюжанами  спустились  на  Каму 
и  начали  по  ней  корсировать;  при  чемъ  множество  хватая 
Татаръ  брали  въ  пл^нъ.  поступокъ   сей  происходившхй  около. 


')  я  взялъ  С1С  обстоятельство  изь  рукописей  о  Вятчанахъ. 
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1438  года  ^)  не  столько  происходилъ  отъ  усерд!л  их7>  къ 
Государю,  сколько  отъ  само  произвольности  ихъ,  въ  которой 
они  и  по  покорен1и  оставлены  еще  н'Ькоторымъ  образомъ  были. 
Само  произвольность  С1я  оказывалась  въ  нихъ  около  сего 
времени  въ  высшей  степени:  ибо  являлись  между  ими  мно- 
г1е  крамольники,  или  недобромыслящ]е  люди,  кои  стали  вну- 
шать народу  о  прежней  независимости  своей  отъ  В.  Князей. 
А  по  сему  В.  Князь  Ипанъ  Васильевичь,  до  приведен1я  еще 
Казани  подъ  свою  Зависимость,  обратя  вниман1е  на  внутрен- 
нее устроенхе  Росс1и,  Когда  осв-Ьдомился,  что  по  всюду  сего 
начали  происходить  на  Вятк-Ь.  не  покорливость  и  своеволь- 
сгва,  подобно  происходи вшимъ  въ  Новгород-Ь  то  послалъ  на 
Вятку  въ  1482  году  1юня  въ  13-й  день  восводъ  ||  Своихъ.^1. 
киязя  Василхя  Тоанновича  Щеня  и  Григорья  Васильевича  Мо-  ^^ 
розова  съ  войскомъ,  которое  пришедъ  Вятск1е  Города  погра- 
били и  лучшихъ  людей  вывели  въ  друг1е  Города  ^).  Но  симъ 
своевольство  Вятчаиъ  прекращено  еще  не  было  совершенно: 
ибо  въ  1489  году  оказались  между  ими  опять  возмутители 
и  своевольпичества  почему  Государь  им'Ья  тогда  свободн-Ье 
по  приведен1и  Казани  въ  зависимость,  руки,  вознамерился 
€воевольныхъ  Вятчанъ  обуздать  кр-Ьпче,  такъ,  чтобъ  они  не 
5!0гли  уже  впредъ  о  крамолахъ  и  подумать.  Онъ  послалъ 
въ    семъ  году    на  Вятку    воеводу   своего  Князя  Дан1ила    Ва- 


^)  Свид-Ьтельствуютъ  о  ссмъ  Вятсюе  рукописи,  и  степенная  книгл. 
Смотри  на  прежней  страниц-Ь  Ст.  е.  49"ОЙ.  Ред.)  въ  прим-Ьчаши  з  приведен- 
ное изъ  той  Книги  Свид-Ьтельство. 

-)  Вь  Степенной  книг1^  такъ  о  семъ  говорится:  «посла  1482  года  1юнл 
Еъ  13  Д-  воеводъ  князя  Насилья  Ивановича  Щеня  и  Григорья  василт-евича 
Морозова  съ  воинствомъ  на  Вятку  За  ихъ  не  исправлен1е,  ониже  шсдшс 
Вятку  взяша  и  лучшихъ  людей  вывели»  впрочемъ  можно  подумать,  не  под- 
стрекали ли  Вятчанъ  къ  сему  б^жавш1е  иногда  Изъ  Новгорода  при  унич- 
тожении въ  1477  году  вольности  его,  къ  нимъ  люди.  Т-Ьмъ  бол+..  что  мя- 
тежныя  случаи  въ  Новгород-^  и  на  вятк-Ь  с«1-Ьдовали  почти  въ  одно  время 
одни  посл'!^  другихъ,  Вятск1е  посл-Ь  Новгородскихъ. 

4* 
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сильевгпа  Щеня,  съ  войскомъ,  кой  заеявъ  онымъ  Города  при- 
нудилъ  жи'1елей  вятскихъ  дать  торжествеево  В.  Кеязю,  и 
его  преемникамъ  Присягу.  По  выполнее1и  сего  оставалось 
исполнить  другое  В.  Квязя  Повел'Ьн1е^  а  имянно:  Вятскихъ 
Бояръ,  или  старшинъ,  также  идругихъ  богат-Ьйшихъ  людей 
выслали  ^  съ  женами  и  д'Ьтьми  въ  Москву;  изъ  копхъ  нер- 
вы хъ  вел'Ьлъ  разс'Ьлить  иныхъ  въ  Боровск'Ь,  ипыхъ  въ  Кре- 
меиск-Ь,  повел'Ьвъ  дать  кмъ  Земли;  а  другихъ  т.  е.  богатыхъ 
людей  въ  Дмитров-Ь;  чтожъ  касается  до  виновныхъ  или  воз- 
мутителей, то  повел'Ьлъ  ихъ  Государь  предать  въ  Москв'Ь 
Казни    ^).     А   какъ    въ   С1ежъ     время    приведены    были    въ 


')  Точно  Государь  посгупилъ  и  въ  С1е  время  съ  Вятчанами  такъ,  какъ 
за  годъ  предъ  т-Ьмъ  съ  Новгородцами  подобно  мятежствовавшими  въ  14В7 
году.  Да  в-Ьроятно  не  отъ  нихъ  же  ли  перешелъ  сей  мятежъ  и  къ  Вятча- 
намъ,  чрезъ  поб'Ьги  знатныхъ  ихъ  при  перессленти  учиненномъ  имъ  въ 
1487  году  и  въ  1488  въ  Москву  на  Вятку,  гд-Ь  они  над-Ьлялись  чрезъ  бун- 
тованте  ихъ  противъ  Государя  учреждать  прежнюю  свою  вельможную  вольность. 

''')  Свид-Ьтельствуетъ  о  семъ  Степенная  книга,  относ^только  С1е  об- 
стоятельство въ  г  487  году  сими  словами:  «1^еликаго  Княз^^воеводл  Князь 
Дашилъ  1]асильевичъ  Щеня  взялъ  Вятку,  и  лучшихъ  людей  свели  оттуда 
съ  женами  ид^тьмио  Вятск1еже  рукописи  см'Ьшивая  в-Ьроятно  съ  Симъ 
Случаемъ  и  первый  въ  1482  году  бывш1Й,  о  космъ  особенно  они  не  объяв- 
ляюгъ  говорять  какъ  объ  одномъ  Случа-^  Силш  Словами;  въ  Л-Ьто  6997  (м89) 
1^.  Князь  Иванъ  В1сильевичь  послал ь  на  ]^ятку  восводъ  Своихъ,  Князь 
Данила  Щеня  да  Григорхя  ||  Морозова  великою  силою;  ониже  грады  ихъ 
поимашд,  а  15итчи1ъ  къ  крестному  ц-Ьлован1Ю  приведоша,  а  большихъ  и 
лучшихъ  люхсл  съ  жеиал1и  ид-Ьтьми  выведопта  къ  Москв-Ь;  аНе.  Князь 
Иванъ  Васильсвичь  вятчлнъ  Большихъ  людей  пожаловалъ  въ  Борсвск'Ь  — 
а)  а  иныхъ  къ  крсмснск+.  разсадилъ  и  землю  имъ  подавалъ,  а  торговыхъ 
люлей  въ  Дмитров-!^  Ь)послалъ,  а  Князей  Татарскихъ  пожаловалъ  къ  Вятк'Ь 
отпустилъ,  а  крамольниковъ  смерт1ю  казнилъ. 

а)  Боровскъ  есть  городъ,  состоящ1й  нын15  въ  Калужской  Губерн1и,. 
въ  коей  в-Ьроятно  есть  по  нын-Ь  фамил1и  дворянская,  нроисходящ1я  отъ 
Вятскихъ  переведенныхъ  туда  боярское  зван1е  им-Ьвшихъ  людел. 

Ь)  Дмитровъ  составлялъ  прежде  уд-Ьльнос  Княженте  въ  великомъ 
владимирскомъ,  а  пг^томъ  Московскомъ  княжестве,  а  нын'к  есть  уЬздный  Го- 
родъ Московской  Губерн1и. 
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Москву,  и  Татарск1е  Князья,  оставшхеся  на  ВяткЬ  нослЬ 
владычества  Татарскаго  въ  сей  стран^^;  то  какъ  они  признали 
надъ  собою  власть  В.  Князя,  и  утвердили  подданство  свое 
на  всегда  Росс1и,  то  по  сему  и  отпущены  были  на  всегдаш- 
нее житье  и  обратно  ла  Вятку  ^).  Въ  с1е  время  Князь  Ивапъ 
^васильевичъ  Торжественно  обязанныхъ  въ  вЬрностп  ||  ему  при-  ^^ 
сягою  Вятчанъ  утвердилъ  ихъ  въ  повиновенхи  власти  еще  ^^ 
бол'Ье  т-Ьмъ,  что  поставилъ  межъ  ими  своихъ  Начальниковъ, 
подчипивъ  ихъ  Новгородскому  приказу,  и  вообще  распоря- 
дивъ  межъ  ими  такъ,  какъ  съ  протчихъ  росс1йскихъ  Горо- 
дахъ  было  тогда  положено,  такъ  что,  народъ  сей  никогда  уже 
не  отд'Ьлдлся  отъ  Ц'Ьлости  росс1йскаго  Государства,  и  слу- 
жнлъ  всегда  такъ  какъ  и  Татара  въ  Сей  сторон-Ь  живп11е 
Государя мъ  своимъ  вЬрно. 

Такимъ  образомъ  Князь  всея  росс1и  Иванъ  Васильевичь 
Велишн  чрезъ  Совершенное  покорен1е  Новгорода  и  Его  об- 
ласти, Перм1и,  Вогуличей  и  Вятчанъ  распространивъ  свою 
власть  на  С-Ьверо  восток'Ь.  до  Самаго  Уральскаго  хребта,  п 
чрезъ  то  открылъ  себЬ  и  Преемникамъ  споимъ  свободный 
путь  Къ  дальп'Ьйшимъ  въ  той  Сторон'Ь  Завоеван1ямъ,  возпа- 
м'Ьрился  также  многочисленный  тамо  Югорск1й  (Само'Ьдсктй) 
Народъ,  коего  Князья  иногда  Платили  дань  Новгороду,  Сид'Ьв- 
»Ш1Й  у  самаго  С'Ьверпаго  ЗвЬна  Уральскаго  хребта  покорить 
своей  власти,  то  въ  предпринчтыхъ  па  сей  Конецъ  походахъ 
учавствовали  въ  одномъ  1)99  году  бывшем  ь  и  Вятчане  вм'Ьст'Ь 
<^о  Устюжанами,  Двппяпами  и  Вычегжанами,  въ  которомъ  по- 
коривъ  МН0Г1Я  ихъ  племена  по  сю  сторону  хребта  сид'Ьвш1я, 
'И  обязавъ  ихъ  присягою  быть  Государю  росс1йскому  верными 
и  дань  давать,  возвратились  Вятчане,  не  претерп'Ьвъ  ни  мало 
урона  въ  томъ  же  году  во  ссояси. 


^)  На  пом-Ьстья  свои,  жилищл  сихъ   Татаръ  было  там-ь  гд-Ь  нын-к  Та- 
тарская   деревня  Карина,  огстлягцая  отъ   Хлынова  около   5»  верстъ,  а  Сло-      «'6 
«бодскаго  6  верстъ. 
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Съ  сего  времепи  Вятчапе  наслаждались  чрезъ  43  гола 
подь  11равлен1емъ  Мужественныхъ  Государей  Ивана  Василь- 
евича Великаго  и  Сына  Его  (1оанна  Васильевича)  Васил1я 
Ьапповича  т.  е.  чрезъ  все  то  время,  въ  которое  Казанскле 
Татары  въ  Между  усобныхъ  смятен1яхъ  ибунтахъ  противъ 
в'Ьрныхъ  росс1Йск0мъ  Государемъ  ^)  пребывая,  заставляли 
безпре[>ывпо  быть  противу  себя  въ  ополчительной  готовности 
опыхъ  влад-Ьтелей  росс1Йскихъ,  кои  сплою  укрощали  ихъ,  не 
позволяли  выходить  имъ  изъ  своихъ  пред'Ьловъ,  чрезъ  все 
говорю  то  время  Вятчане  Познавшхе  уже  думать  надобно 
ц-Ьпу  покойной  и  мирной  жизни,  наслаждались  оною,  ни  сам  и 
не  обезпокопвдя  сос^Ьдей,  ни  отъ  нихъ  не  будучи  не  обезио- 
коиваемьт.  какъ  вдругъ  поднялась  въ  1542  году  страшная  со 
^^  стороны  Казани  ||  на  страну  ихъ  Татарскнхъ  силъ  туча;  Но 
^7  щаст1е  Вятчапъ,  что  нам'^реп1емъ  опустошительной  сей  са- 
ранчи не  были  они,  и  что  по  тому  прил-Ьтали  они  во  край 
см']^жностгй  ихъ  страны.  Ибо  ежели  Казанск1й  ЗмШ  ивоз- 
дымалъ  свою  главу,  покушаясь  па  вредъ  рос#и,  еще  тогда  когда 
кр']Ьпкая  мыщца  возмужалыхъ  въ  военныхъ  Опытахъ  В.  Ооыхъ 
Государей  Д'Ьда  иродителя  младому  сего  времени  Гогударю, 
имевшему  въ  с1е  время  только  12  л'Ьтъ  отъ  роду,  держала 
всегда  острый  мечь,  правый  Его  то  младость  Государя  Тоанна 
П  Васильевича,  коего  грозный  духъ  подъ  впдомъ  н'Ьжнаго 
возраста  былъ  еще  сокрытъ,  духъ,  пм^Ьвштй  скоро  напесть 
роковой  ударъ  оному  Зм1ю,  какъ  бы  оживила  пригнЬтенпаго 
сего  Сопостата,  онъ  собрався  въ  послЬдппхъ  силахъ  своихъ, 
въ  посл'Ьдн1й  знакъ  жизненнаго  трепетан1я,  усп'Ьлъ  сд'Ьлать 
еще  изгибъ,  па  несш1й  посл{1днюю  рапу  Росс1и.  Думая  ка- 
занск1е  Татара,  что  слабая  мыщца  Юнаго  росс1йскаго  Госу- 
даря не  ВТ  силахъ  удержать  стремлен1я    ихъ  Навредъ  росс1и 


37 


*)  Съ  сего  м-Ьста,  что  я  нл  пишу  о  Вятчанахъ  до  Самаго  сего  Сочи- 
нен1Я,  все  то  заимствовано  част1ю  изъ  Занисокъ,  рукописел  храмовыхъ,  ар- 
хивныхъ  бумагъ,  и  книгъ  Законовъ  россшскихъ. 


^)0 


пустились  награбежъ  опой.  Многочисленная  шежду  прочпмъ 
часть  ихъ,  состоящая  изъ  40  тысячь,  ^)  устремились  вт,  выше- 
озвачеппомь  году  чрезъ  см'Ьжности  Вятской  ва  Устюжскую 
Землю,  коея  жители  принечаянномъ  наб-Ьг-Ь  Татаръ,  зд^ла- 
лись  большею  част1ю  пищею  ихъ  меча,  или  добычею  пл-Ьна, 
города,  волости,  ивообще  селен1я  раззорены,  имущество  ог- 
раблено. Пресытившись  кров1ю  и  добычею  варвары,  возвра- 
щаясь обратно  путями  той  же  Земли,  чрезъ  которую  шли  на- 
хищпость  Они  вступя  въ  прод^Ьлы  Вятчанъ,  под'Ьлали  нар'Ьк^ 
Молом-Ь,  протекающей  въ  Котельнической  и  Орловской  ок- 
ружностяхъ  плоты  съ  нам']Ьрен1'емъ  исплывъ  с1ю  р'Ьку  спу- 
ститься Вяткою  иКамою  въ  Волгу.  Но  они  въ  намЬреши 
своемъ  ошиблись:  Вятчапе  хотя  быть  мстителями  за  своихъ 
СосЬдей,  или  привлекаемые  корыстями,  кои  хот'Ьли  изхитить 
изъ  рукъ  Татаръ,  познавъ  о  возвратномъ  ихъ  пути,  собра- 
лись, когда  они  занимались  д'Ьлантемъ  плотовъ  на  Молом-Ь, 
изъ  всЬхъ  городовъ  и  окружностей  къ  городу  Котельпичу, 
и  оступили  берега  сей  р']Ьки  при  Ея  усть']§,  дабы  пересЬчь 
Татарамъ  путь.  С1и  не  в-Ьдая  того,  когда  доплыли  до  страш- 
ной той  Заставы,  то  Вятчане  напали  нанихъ  со  всЬхъ  сто- 
ронъ  и  побили  на  голову;  одни  только  луговые  черемиси  быв 
Ш1е  съ  Татарами  успЬли  убежать  во  время  бою  л-Ьсами  къ 
р.  Пижм-Ь,  въ  пред'Ьлы  влад'Ьшя  Казанскихъ  Татаръ.  Коль 
похвальной  поступокъ  Вятчанъ  естьли  оной  пвоисходидъ  изъ 
одного  мщенхя  общему  росс]и  и  ихъ  сос^Ьдей  врагу!  впрочемъ  онъ 
былъ  посл'Ьднпмъ  Еоеннымъ  особепнымъ  сего  народа  д'Ьломъ, 
и  съ  того  времени  она  сделавшись,  по  разрушен! и  чрезъ  10 
л-Ьтъ  Царства  Казанскаго,  огражденъ  почти  совсЬхъ  сторонъ 
мирными  и  едиными  власть  признающими  сосЬдями  сталъ 
жить  ^)  подъ  правлен1емъ  добрыхъ  Государей,  безмятежно  внут- 
ри и  спокойно  изъ  вн'Ь,  послужа  до  того  собою  въ  урокъ  вс'Ьмъ 


^)  Невелико    ли  число  это  показано    въ  рукописяхъ  Вятскихъ.  зб 

2)  1)ятчане    окружены    бъ  С1е  время  были    съ  С-Ьверной  Стороны   рос 
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плеА1енамъ  РосЫйскамъ,  Сколь  вредна  и  аагубна  для  самихъ 
себя  своевольпостъ  и  необузданная  жизнь! 
38  Теперь  обраи;аюсь  къ  прославленнохму    на  Вятк'Ь  образу 

Св.  Николая  въ  1551  году  Вятчане  по  какимъ  то  гтричинамъ 
отложили  прежп1й  обЬтъ  предковъ  Своихъ,  чтобъ  съ  симъ 
образомъ  ходить  повсягодно  на  великую  рЬку,  то  какъ  обык- 
новенное время,  въ  которое  ходъ  сей  бывалъ,  т.  е.  Май  м-Ь- 
сяцъ,  прошло,  посл11довала  въ  Тюн'Ь  жестокая  Стужа;  Вят- 
чане д'Ьйств1е  С1е  Природы  относя  непосредственно  къ  про- 
мыслу Божтю,  почли  за  обличен1е  ихъ  Богомъ  во  гр'Ьх'Ь,  ко- 
торой они  учинили,  по  признанхю  тогдашнему  Сов'Ьсти  пхъ, 
отм^ня  об'Ьтъ  Предковъ  въ  разсужден1и  образа.  При  такомъ 
сознан10  приб'Ьгли  особенными  молитвами  съ  раскаян1емъ 
сопряженными  къ  Богу,  и  дали  вновь  обЬщан1е  им'Ьть  Свя- 
ш;енвый  съ  образомъ  т']^мъ  ходъ  на  вышесказанную  р-Ьку;  и 
засимъ  м-Ьсто  холода  заступила  теплая  погода.  Вскор]^  посл^ 
сего  произшеств1я  посл'Ьдовало  въ  томъ  же  году  новое  въ 
хлынов-Ь  неш,аст1е— пожаръ;  но  прякогоромъ  Новое  опять  яв- 
ляется чудо.  Въ  соборной  Церкви  во  имя  Николая,  гд-Ь  стоялъ  и 
Чудотворный  Его  образъ,  во  время  пожара  загор'I^вшейся,  все, 
что  было  тл'Ьннаго,  пожрано  было  и  съ  него  пламенемъ, 
а  обра.зъ  среди  тогожъ  пламени  стоявш1й  Св.  Николая  ос- 
тался невредимъ.    Чудное  произшеств1е  с1е  дошедъ    до  св15де- 


С1янами  Устюжской  и  бывшей  Новгородской  области,  также  част1ю  Югровъ 
на  С'Ьверо    востокъ    и    Иостокъ   жили    отъ  нихъ    вогулучи  и  Пермяки,    С1и 

38  посл'Ьдн1е  отд'Ьлялись  отъ  1)ятчанъ  ||  Потяками,  бывшими  уже  въ  зависимости 

39  отъ  Росс1и;  но  подъ  вл1ян1ямъ  съ  одной  Стороны  Вятскихъ  Татаръ  въ 
Юговостокь  въ  см-Ьжностяхъ  Камскихъ,  Башкирцы  покорившееся,  по  раз- 
рушеши  Казанскаго  Царства  въ  1552  году  Росс1и,  им15вш1е"  вл1ян1е  съ  той 
стороны  на  воть,  жившую  отъ  Камы  къ  1^ятчанлмъ.  На  Югъ  и  Югозлпадъ 
къ  нижнил1Ъ  странамъ  Вятки  и  Камы  Татары  Казанск1е,  остатки  Болгар- 
ск1е,  и  Черемиса  по  р^Ьк'Ь  Кокшаг-Ь,  на  Западъ  Черемисаже  при  р-Ьк'Ь  Пиж- 
мп,  отд'Ьлявш1е  част1Ю  Витчанъ  отъ  Костромычел  въ  С-Ьверозапад-Ь  см-Ьжи- 
волась  Земля  Вятчанъ  не  посредственно  съ  Устюжскою. 
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е1м  жителей  всея  страны  сея,  зд^Ьлало  вь  ихъ  душахъ  глу- 
•боЕое  впсчатл-Ьпте.  Они  движимы  общимъ  къ  в'Ьр'Ь  усерд1емъ, 
Кое  отъ  подобныхъ  произшеств1й  бол'Ье  въ  пихъ  возрастало, 
положили  по  семъ  Случа'Ь  воздвигнуть  на  обп1,ее  влсдивен1е 
повой  Св.  Николаю  Соборъ.  По  сему  наы^Ьрен1ю  отъ  имени 
всей  страны  отправлены  Нарочитые  духовнаго  Зван1я  люди  въ 
Москву  къ  тогдашнему  Митроиолиту  съ  порученхемъ  Засви- 
детельствовать предъ  нпмъ  чудныя  явлен1я  отъ  образа  Ни- 
колаева, и  просить  Его  благословен1я  на  сооружен1е  новаго 
храма.  Свид'Ьтельство  принято,  подтверждено — и  позволен1е 
дано;  и  Бятчане  тогожъ  л-Ьта  построили  храмъ,  которой  освя- 
щенъ  былъ  при  стечеп1и  всей  Страны  жителей,  обв-Ьщенныхъ 
и  призыванпыхъ  на  сей  Случай  предварительно  въ  Хлыновъ. 

Итакъ  Слава  о  чудотворномъ  Великорецкомъ  оораз'Ь  не-  * 
ограничивалась  предЬломъ  Земли  Вятской;  она  дошедъ  до 
слуха  Митрополитовъ,  достигла  чрозъ  нихъ  и  до  самихъ 
Росс1иск0хъ  Государей.  1оапнъ  Васильевичь  Грозный,  бла- 
гополучно пславпо  Царствовавш1й  въ  С1и  времена,  будучи 
у  ссрдный  носл'Ьдователъ  в^Ьры,  не  могъ  пребыть  при  слы- 
П1ан1и  чуда  того,  образа  равнодушнымъ,  онъ  желалъ  его  ви- 
д'Ьть  и  воздать  Христ1анскую  почесть  самъ.  А  посему  по- 
сланнымъ  въ  1552  году  имяннымъ  въ  Хлыновъ  Указомъ  по- 
вел-Ьлъ  Тотъ  образъ  принесть  въ  Москву;  но  сему  Госуда- 
реву указу    и    былъ    оной  11  Отправленъ    туда    съ  духовнымъ_38^ 


причтомъ  23  Февраля  тогожъ  года,  гд'Ь  пробылъ  до  1556  года;  39 
Авъ  Семъ  году  Августа  25  го  дня  по  повел'Ьн1ю  Государя 
и  благословен1ю  Митрополита  Макар1я  отпущенъ  обратно  на 
Вятку  съ  Протопопомъ  Московскаго  Вознесенскаго  Монастыря 
Димитрхемъ.  Вт.  первой  иобратной  Путь  сего  обра.за,  мно- 
пе  съ  в-Ьрою  приб'Ьгавш1е  къ  нему  получали  исцелен1е  отъ 
болЪни.  Государь  Иванъ  васильевичь  въ  засвидЬтельство- 
ван1*е  своего  благоговЬни  къ  нему  повелЬлъ  съ  него  во  время 
бытности  въ  МосквЬ  снять  список ь,  самой  же  Чудотворной 
образъ  собствепнымъ    иждивеатемъ  его  Величества    обложенъ 
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серебреной  чекавеепон  работи  т.ызолочепнымъ  окладомъ,  и 
ризою  изъ  Чйстаго  Золота  зд-Ьдавлою,  в  украшевБОю  доро- 
гими Каменьями  ^)  а  духоБенст1Ю  Хлыновское  особенйо  ни- 
кольскаго  Собора  жаловано  Грамотою  Царскою  1556  года 
Декабря  въ  29  данною,  которою  освобождено  оно  отъ  Вся- 
кихъ    постоев'ь,    розгоновъ,   поборовъ    и    Св'Ьтскаго    Суда  ^). 


^)  Царск1е  С1и|дары  и  по  иын1;  на  ссмъ  обрг.з^з  находятся. 

'^)  Вотъ  Грамота  Царская:  Се  азъ  Царь  и  И.  Князь  Иванъ  васильс- 
вичь  всея  Росс1и  пожаловалъ  есма  Попа  Юр1я,  да  Попа  0едота,  да  Д1акона 
Ивана  же  жука,  что  служить  у  Николы  Чудотворца,  у  великорепкаго 
на  Вятк'Ь,  били  мн-Ь  челомъ  о  томъ,  что  де  ихъ  и  ихъ  Церковный  приче1Ъ, 
Дьячка  дсрковнаго  и  проскурницу,  и  пономарей  и  нигцихъ  старцевъ  кои 
отъ  Церкви  бож1ей  питаются,  нам-Ьстницы  наши  Хлыновок1е,  и  ихъ  пош- 
линники  будятъ  во  Бсякихъ  д-1;лахъ,  и  продажи  до  имъ  и  убытки  чинятъ 
велик1е,  и  кормы  де  и  поборы  у  нихъ  емлютъ  съ  черными  людьми  равно. 
А  тяглые  до  Люли  притягиваютъ  ихъ  къ  себ-Ь  въ  городовое  Д'Ьло,  и  въ  чер- 
ное тягло.  А  князи  дс  и  наши  и  Бояра  и  воеводы  и  д+>ти  Боярские  и  Вся 
К1е  посланники,  въ  ихъ  дворахъ  ставятся,  и  кормы  свои  и  конск'е  емлютъ 
сильно;  а  гонцы  де  и  подорогамъ  и  ямщи  на  ям-кхъ  емлютъ  у  нихъ  под- 
воды и  проводники,  и  мн15бы  ихъ  пожаловать  вел'Ьть  имъ  отъ  нам'^стни- 
ковъ  своихъ  [И  отъ  нихъ  пошлчнниковъ  дати  своя  жалованная  грамата. 
И  азъ  Царь  и  В.  Князь  Иванъ  васильевичь  всея  росс1и  Николы  Чудотворца 

39  Велрхкорецкаго     Поповъ    Юрья  Ц  да    0едота  да    Дьякона    Ивана    жежука    и 

40  Дьячка  ихъ  Церковнаго  Иванка  Данилова,  или  по  нихъ  у  Николы  Чудо- 
творца и  ные  попе  и  Дьяконъ  и  Дьячекъ  Церковный  учнутъ  служить  по- 
жаловалъ, что  ихъ  дворы  Поповские  и  Дьяконской  и  Дьячка  ихъ  церков- 
наго и  проскурницынъ  и  пономарей  и  Нищихъ,  которые  питаются  Отъ 
церкви  бож1ей  и  съ  т'Ьхъ  Поповъ  Дьяконовъ  и  Дьячковъ,  церковныхъ  и 
пооскурница  а  пономари  и  Нищ1е,  кои  у  нихъ  учнутъ  жить  въ  церковныхъ 
дворахъ,  а  питаются  отъ  Церкви  Бож1ей  къ  сотскимъ  идесятскимъ  съ 
тяглыми  людьми  не  тянутъ  не  въ  как1е  проторы,  ни  въ  разм'Ьты,  Ни  города 
ни  прудовъ  не  д'Ьлать,  ни  двор^въ  нам'Ьстничихъ  неставятъ,  ни  иныхъ  ни 
которыхъ  пошлинъ  не  даютъ;  А  нам'Ьстницы  наши  ХлыновсК1е  и  Митропо- 
политы  десятильники  и  за^Ьщики  и  ихъ  пошлинники,  приставовъ  своихъ 
на  ыихъ  не  даютъ,  и  не  судятъ  ихъ  ни  въ  чемъ,  опричь  душегубства,  и 
разбоя  и  татьбы,  съ  поличнымъ,  ни  кормовь  своихъ  на  нихъ  не  емлютъ, 
и  невысылаютъ  къ  нимъ  ни  почто;  а  вФ даютъ  и  судятъ  Ни.\ольск1е  Попы 
и  Дьяконъ  свой  прнчетъ  церковный,  проскурницу  и  пономарей  и  старцевъ 
нищихъ  сами    во  всемъ,  или  кому  прикажутъ,  а  случится  и  судъ  см^^стной 
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НЪсколько  л'Ьтъ  спустя  поел!!  II  сего    Николаевъ  образъ    вто-— тт- 

рпчпо    С7>  Вятки    пошепъ    въ  Москву  и  попоплепъ  гд'Ь    одна 


съ  городскими,  или  съ  таковыми,  и  съ  таковыми  людьми  и  нам'Ьстницы  наши  и 
ихъТ1уны  а)  Судятъ  а  Никольск1е  попы  и  Дьяконъ  съ  ними  жъ  Судятъ,  а 
правъ  ли  будетъ  виноватъ  ли  Церковный  Челов-Ькъ.  и  онъ  и  въ  правд^Ь  и  въ 
ВИ11+..  Никольскимъ  попамъ  и  Дьякону;  а  нам-Ьстницы  наши  ихъ  пошлинники 
въ  ихъ  Церковнаго  Челов^^ка  не  вступаются  ни  въ  праваго  ни  въ  виноватагс, 
л  Городской  и  волостной  и  Становой  Челов'Ькъ  въ  правд-Ь  и  въ  вин^^  на- 
м+стнику,  и  его  посланникомъ;  А  Никольские  Попе  и  Дьяконъ  у  нихъ  въ 
городскаго  .  и  волостнаго  и  Становаго  Челов-Ька  не  вступаются  нсвъ  пра- 
ваго Не  въ  виновзтаго;  а  кому  будетъ  у  его  искати  на  самыхъ  Николь- 
скихъ  попехъ  и  на  дьякон-Ь,  ино  ихъ  Судитъ  отецъ  нашъ  Макаргй  Митро- 
политъ  всея  россш,  по  священнымъ  правиломъ  и  по  соборному  уложешю 
самъ  или  кому  повелитъ  отъ  Священныхъ.  А  учинитъ  у  нихъ  и  въ  ихъ 
Церковныхъ  дворехъ,  душегубство,  и  душегубца  въ  лицсхъ  не  будетъ,  а 
обышутъ  того,  что  безхитростно,  и  они  даютъ  нам-Ьстнику  и  его  пошлин- 
никамъ  за  голову  в-Ьры  2  руб.  Московские;  а  будетъ  душегубецъ  въ  лицехъ, . 
и  они  его  отдаютъ  въ  пен'Ь,  и  въ  предаж-Ь  нам'Ьстнику  и  его  Пошлин- 
никомъ  головою,  а  имъ  въ  томъ  в-Ьры  и  продажи  н-Ьтъ.  А  кто  у  нихъ  съ 
церкви  или  хоромины  убьется,  или  отъ  своихь  рукъ  утеряется,  или  уто- 
нетъ,  или  сгоритъ,  или  кого  громъ  убъетъ,  или  Зв^^рь  сь-Ьстъ,  или  возъ 
сотрстъ,  или  озябетъ,  или  ихъ  кто  подкинстъ,  и  ичъ  въ  страхъ  в-кры  и 
продажи  Н'Ьтъ,  а  доводчику  съ  тово  осматривальнаго  одна  гривна  Москов- 
ская, то  ему  и  съ  Луномъ.  Также  естьлк  ихъ  пожаловалъ  наши  и  бояра 
и  воеводы  ратные  ид-Ьти  Боярск1е  и  Всяк1е  ^^здоки  у  нихъ  въ  двор-кхъ 
не  ставятъ,  ни  корлшвъ  ||  своихъ,  ни  конскихъ  сильно  не  емдютъ;  а  гонцы 
по  дорогамъ  и  ямщики  по  городамъ  подводъ  ипповодниковъ  не  смлютъ; 
а  нам-Ьстники  иБоярск1е  люди,  ни  иные  никто  на  пиры  и  н?брачины  не- 
званы кт»  нимъ  неходятъ;  а  кто  къ  нимъ  придетъ  пити  незванъ  и  они  того 
вышлютъ  вонъ  бсзпечно,  а  непойдеть  вонъ,  да  учнетъ  у  нихъ  пити  сильно» 
и  учинится  у  нихъ  тутъ  какова  гибель,  и  тому  не  званому  та  гибель  пла- 
тить вдвое  бсзъ  суда,  и  безъ  исправы,  и  з.;хрсбстниковъ  имъ  торговыхъ 
людей,  въ  своихъ  церковныхъ  дворехъ  не  держать,  а  учнутъ  они  въ  сво- 
ихъ церковныхъ  дворехъ  держать  захребетниковъ  а  не  нищихъ,  которые 
отъ  церкви  Бож1ей  питаются,  или  торговыхъ  людей;  а  тягл^^цы  ихъ  въ 
томъ  уличатъ,  и  тяглымъ  людямъ  на  за  хребетникахъ  тягло  взять  вдвое. 
А  котораго  своего  надгЬстника  пожалую,  дамъ,  и  на  грамотъ  свою  грамоту 
а  на  С1Ю    мою  грамоту  иныя  грамоты  н'Ьтъ,    а   коли  они  с1ю  грамоту    явятъ 

а)    Т.  с.  судьи    или    старосты   во  время    Ярослава  I.    и  Владимира  1-1. 
назывались  они  вирники,  а  дьяки  мстальниками. 
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4ГК   изъ  строившихся    Церквей  тогда   освящена  была    во  имя  Св. 

7Т~  Николая.  !|  которая  послужила  Началомъ  тому  приходу  въ 
Москв'Ь,  что  находится  на  мясаицкой  и  слыветъ  Николою, 
Хлыновскпмъ,  въ  Храм'Ь  коего  стоитъ  п  списокъ  съ  подлпп- 
ваго  образа.  ^)  Чрезъ  чудесныя  д^йств1я  свои  прославленной 
образъ  сей  сильное  производя  Бпечатл'Ьн1е  въ  жителяхъ  Вят- 
скихъ,  зд'Ьлался  одною  изъ  главныхъ  причинъ  особенной 
приверженности  ихъ  къ  церкви,  по  которой  кром^Ь  мпогихъ 
другихъ,  настраиваемыхъ  тогда  ими  Церквей  получили  на- 
чало свое  два  первые  въ  сей  стран'Ь  Монастыря,  Основатель 
оныхъ  былъ  н'Ькоторой  благочестивой  челов'Ькъ  именемъ  Трп- 
фонъ  -)  II  родомъ  Мезенецъ,  привлеченный    на  Вятку  слухами 
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нам'Ьстнику  нашему,  или  Митрополиту  Десятильнику,  и  За'кзчику,  и  ихъ 
псшлинниковъ  и  они  съ  нее  явки  недаютъ  ничего.  Дана  Гралюта  на  МосквЬ 
л-Ьта  7064  Декабря  въ  29  день. 

Примпч.  У  сей  Грамоты  нашнуровосковая  печать,  у  коей  на  одной 
Сторон'Ь  двуглавой  Орелъ  съ  двумя  надъ  главами  коронами;  въ  когтяхъ 
и  Средин'Ь  Его  ни  чего  н-^тъ.  во  кругъ  печати  по  краямъ  слова:  и  Великий 
Князь  Володимерск1Й,  Московский,  Новгородск1Й  и  иныхъ.  На  другой  сторон'Ь 
изображенъ  Георгий  Изображаюшлй  крылатаго  Зм1я,  кошемъ  въ  чрево;  во- 
кругъ  обведены  слова:  Иванъ  бож1Сю  милост1ю  Царь  и  Государь  веся  рус1и. 
на  оборот'Ь  грамоты  написано  въ  начал-Ь  собственною,  Даря,  рукою:  Царь 
и  В.  Князь  Иванъ  васильевичь  всея  рус1и.  Грамота  С1я  по  смерти  Царя 
Ивана  Васильевича  была  явлена  Его  преемникамъ,  и  между  прочими  лжс 
Димитр1ю,  коего  Свид-Ьтсльствэ  на  ней  таковое:  Л^^та  71Ч  1к)ля  въ,  О, 
день  Государь  Царь  и  В.  Князь  Димитрхй  Ивановичь  всея  Русс1и  сей  гра- 
моты слушалъ;  а  выслушавъ  ..сею  пожаловалъ  вел'Ьлъ  имъ  С1ю  грамоту  под- 
аисати  па  свое  Царское  имя,  и  с15е  у  нихъ  Грамоты  рушити  не  вел'Ьлъ  ни 
1{0му  ни  ч-Ьмъ;  а  велЬлъ  имъ  ходити  по  всЬмъ  потому  какъ  въ  сел  Гра- 
мот-Ь  писано.  Подписалъ  В.  Государя  И  Великаго  Князя  Димитр1я  Ивано- 
вича всея  рус1и.  Дьякъ  Петръ  Желябужскш. 

^)  Случай  сей  полагается  поразнымъ  Запискамъ  въ  разныхъ  годахъ 
въ   1557~15^5 — ^  '^'З  другимъ  въ   1570  годахъ. 

'^)  Трифонъ  сей  родился  въ  Мезсн-Ь,  что  въ  нын-Ьшней  Архангель- 
ской Губсрн1и  II  въ  1550  году  Онъ  изб-Ьгая  Суетъ  мирскихъ  оставилъ  съ 
Согласия  Матери  домъ  Отца  своего,  и  удалился  въ  Устюгъ,  гд-Ь  жилъ  у 
одного    Священника    Афанасьевской  Церкви,  1оанна,    которой  сд'Ьлался    и 
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о  Усерд1'п  Бятчапъ    къ  Церкви.    Овъ  пришелъ    въ  Хлыповъ, 
изъ  Вотчипъ  Строгановскихъ  съ  Чусовой  1580  года  Гепваря   ^г> 
18  д.  II  гл'Ь    былъ  припятъ    какъ  странникъ    въ  домт,  однилъ-То" 


ему  лухови.мъ  Отцомъ.  Изъ  Устюга  ушслъ  въ  одну  волость,  назывлвш/юся 
>Кол101(са;  а  11зъ  сей  перешелъ  на  Каму  въ  построенной  почтенными  пред- 
ками нып-Ьшнихъ  Господъ  Строгановыхь  городокъ  Орелъ  (ныи-Ь  село  въ 
Пермской  Губернии  ю  верстами  ниже  усолья).  Зд+.сь  жилъ  онъ  въ  образ-к 
нищаго,  терпя  ян  гда  отъ  Строгановскихъ  людей  не  малыя  обиды.  Одни 
изъ  т-Ьхъ  обидт ,  подали  случаг!  къ  открытию  въ  семъ  человък+>  д+.йству_ 
ющей  благодати,  а  >1м>1нно:  однажды  бросили  его  т-Ь  люди  съ  горы,  назы- 
ваемой сл+д^ъ,  при  чел1Ъ  упалъ  на  него  превеликой  навФ;съ  сн-Ьгу,  по  пра- 
ведникъ  сои  остался  не  вредимъ,  а  люди  не  только  раскаялись  въ  своемъ 
поступк'*;,  но  и  объявили  о  семъ  Господину  Своему  Якову  Строганову.  Сей 
внявъ  разказанному,  на  другой  день  увидя  въ  Церкв-Ь  Трифона,  просилъ 
его  исц'Ьлить  отъ  бол'1;зни  сына  своего  Максима,  что  благочестивый  д-Ьй- 
ствитсльно  и  учинилъ  чрезъ  Молитву  свою  къ  Богу.  Но  изб-Ьгая  славы 
удалился  послФ>  того  изъ  Орла  въ  одно,  Строгановымъ  же  принадлежащее 
Село  Никольское,  гд-Ь  двул'ктняго  Отрока  именемъ  Тимофея  сына  Господ- 
скаго  Челов^-.ка,  также  чрезъ  Молитву  исц^^лилъ  Отъ  бол1^зни.  По  томъ 
оставя  С1С  село  перебрался  Трифонъ  въ  Пискорской  Спаской  Монастырь,, 
что  на  КамФ.,  (построенный  въ  1560  году  Строгановымъ).  Зд'Ьсь  основа- 
тель и  Настоятель  Монастыря  сего  Варлаамъ  постригъ  Трифона  на  23  году 
жизни  въ  Монашество.  гд1^  онъ  и  служилъ  Богоугодно,  нося  дрова,  служа, 
больнымъ,  и  даже  самъ  своею  плот!ю  служа  нас^^комымъ  пищею,  спалъ  на 
голой  Земл-Ь  и  питался  однимъ  хл^^бомъ  иводою.  Зд'Ьсь  пребывая  исц'Ь 
лилъ  онъ  б'Ьсновдтую  девицу,  и  почти  при  смерти— сушаго  младенца  но- 
ликарпа.  Во  избФжан^е  славы  оставя  и  сей  Монастырь  отплылъ  въ  низъ  па 
Кал115  на  юо  слишкомъ  верстъ  до  Уст1я  Мулинскаго,  отъ  котораго  въ  5 
верстахъ  сталъ  жить  въ  л'ксу  гд'Ь  дв'^  р-Ьчки  Мулинки  соединяются.  Зд'Ьсь 
живучи  въ  хижии-Ь  и  питаясь  саралы  научился  Трифонъ  читать,  А  какъ 
въ  близи  сего  м-Ьста  находилось  жилище  Остяковъ  и  За  п1в'1?дное  ихт,  де- 
рево, то  Зевпоукъ  Князекъ  Остяцкой  приходилъ  сюда  съ  уо  человеками 
Остяковъ  съ  нам'ърен1емъ  убить  Блаженпаго.  но  чудесное  н-Ькое  вид-Ьнтег 
въ  глазахъ  Остяковъ  представившееся  спасло  жизнь  Его,  О  чемъ  Остяки 
возвратясь  безъ  Усп-Ьха,  изв'Ьстили  Князя  св^его  Амбала.  Между  т^^мъ 
про^^зждя  мимо  сего  м-Ьста  одинъ  руской  торговой  Челов-Ькъ  Оедоръ  Су- 
хотинъ  разсказывалъ  Трифону,  будто  одинъ  Черчынецъ  хот^^лъ  предъ 
симъ  срубить  Остятское  Запов^Ьдиое  дерево,  но  пораженъ  былъ  въ  то  са- 
мое время    столь  жестокою    бол^зн1Ю,  ||  что  едва    де  могъ  добраться    до  бе-      42 


регу  Камы,  къ  своимъ  товарищамъ,  какъ  и    умеръ,  и  сею  пов'Ьстш  подалъ      43 
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Нйкольскаго  собора  дьякосомъ  Максиыомъ  Мальцевымъ.  Во 
время  бытвости  своей  въ  Хлынов1^  удостоверился  Трсфоаъ 
лично  о  усерд1и  лсителей  зд^шиихъ  къ  Церкви,  на  которомт. 
основалъ  свое  еам'Ьрев1е,  Чтобы  воздвигнуть  въ  сей  сторопЬ 
первый  Монастырь.  А  потому  ||  съ  Сов1>та  Хлыновскаго  ду- 
^^   ховенстра    и    пожеланию    Самихъ    Мпрскихъ   Людой,    пол41лъ 


43 


поводъ  Преподобному  Истребить  с1е  дерево  На  сей  конецъ  онъ  попостив- 
шись 4  нед-Ьли,  и  проведя  въ  МолитвФ,  вооруженный  Знамсн1ями  Спаси- 
теля Богоматери  и  предтечева"образовъ.  сс-ккъ  дерево  (которое  было  преве- 
ликая Ель),  и  сжегъ  оное  со  всоми  бывшими  на  немъ  Остяцкими 
прив^^сками  Остяки  узнавъ  о  Истреблен1и  сего  дерева  сколько  удивлялись 
дерзости  истребителя,  столько  на  него  негодовали.  7калуясь  при  томъ  Стро- 
гановыхъ  управителю  на  Сылв'Ь,  которой  однако  желанию  отмщен1я  ихъ  от- 
казалъ,  и  притомъ  ихъ  побранилъ.  Итакъ  остяки  съ  Т'Ьмже  Завгидюкомь. 
согласясь  приняли  вторичное  нам-Ьрен^е  убить  Трифона;  но  на  сей  рпзъ 
хижины  Его  не  нашли  Трифонъже  посл'Ь  сего  Ушелъ  опять  къ  Якову  и 
Григорью  Строгановымъ,  кои  вел'Ьли  ему  Итти  въ  вотчину  свою,  на  чусовой, 
куда  пришедъ  вселился  онъ  на  одной  Гор-Ь,  и  построилъ  себ-Ь  Часовню,  или 
Молитвенницу  (часовня  С1Я  подала  посл-Ь  поводъ  къ  Заведению  на  Ссмъ 
м^Ьст-Ь  Монастыря.  Зд'Ьсь  пребывая  Трифонъ  въ  молитв'Ь  исцФ.лилъ  двухъ 
б-Ьсноватыхъ  >'.%енш[ину  и  Муш.ину,  именем7>  игнат1я  также  одному  сл+.пцу 
прозр'Ьн1е. — Но  по  н-Ькоторомъ  времени  пребыван1я  Его  зд^сь,  посл-^^довалъ 
н'Ькоторой  Случай,  которой  принудилъ  его  удалиться  Отъ  сюда,  вотъ  онъ 
какой:  Трифон-ъ  однажды  запалилъ,  подъ  пашню  подс^^ку,  огонь  послу- 
чившемуся  тогда  в-Ьтру  распространялся  далеко  и  около  5000  сажснъ  дровъ, 
■  принадлежащихъ  къ  Строгановскимъ  соловарнямъ,  пожег1.  Симъ  раздра- 
женные жители  схватили  виновнаго  и  сбросили  съ  Горы,  на  острые  камни. 
Но  увидя,  что  они  не  малаго  ему  Не  причинили  вреда,  погнались  заиимъ, 
хотя  убить.  Трифонъ  пресл-Ьдуемый  б^^гущиыи  усп-Ьлъ  добраться  до  р-кки 
Чусовой.  Гд-Ь  нашедъ  Лодку  переплылъ  на  другую  Сторону.  Симъ  однако 
,не  спасъ  себя  Трифонъ;  Строганова  Люди  жаловались  на  него  Своему 
Господину,  которой  вел'Ьлъ  и  представить  предъ  Себя.  Посему  приказан1ю 
Трифонъ  былъ  схваченъ  и  представленъ  Григорью  Строганову,  который 
въ  гн-кв-Ь  приказа лъ  его  заковать;  но  посл-Ь  сжалясь  надъ  нимъ  вел-^лъ 
опять  освободить,  только,  чтобъ  онъ  вышелъ  изъ  Его  вотчины.  Тогда  Три- 
фонъ оставя  при  выше  объявленной  часовн-Ь  ученика  своего  именемъ  1оаннл 
самъ  пошелъ  на  Вятку,  чрезъ  Чердынь,  гд-Ь  побылъ  н-Ьсколько  времени  въ 
•  богословскомъ  Монастыр-Ь  уЕромонаха  варлаама  а  Оттуда  чрезъ  кой  город  ь 
,и  Верховятское  Екатериниское  Село  въ  Городъ  Слободской  куда  пришслъ 
,18  Генваря  1580  года;  а  оттуда  тогожъ  дня  въ  Хлыновъ. 
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Хлыиовскимъ  Земскимь  Начальникамъ,  и  старостамъ  проси- 
тельное письмо,  да  бы  опи  отвели  мЬсто  подъ  Монастырь 
За  Южнымъ  отъ  Города  рвомъ  ^)  Засорою  гдЬ  было  предъ 
тЬмъ  кладбище,  съ  оставшимися  двумя,  тогда  уже  ветхими 
деревянными  Церквами  Успенскою,  адругою  Афанас1я  и 
Кирилла.  Хлыновск1е  начальники  не  только  па  с1е  охотно 
согласились;  по  и  отобравъ  соглас1е  отъ  протчихъ  четырехъ 
вятскихъ  городовъ,  дали  Трифону,  которой  всЬ  труды  въ 
семъ  случа'Ь  принялъ  на  себя,  письменной  приговоръ  и  Че- 
лобитья къ  Ивану  Васильевичу  и  Тогдашнему  Митрополиту 
росс1йскому  Аптон1ю.  Итакъ  Трифонъ  (ъ  преп()ручен1емъ 
спмь  отправился  въ  томъ  же  1580  году  въ  Москиу,  и  тамо 
получа  24  марта  отъ  Митрополита  посвятившаго  его  въ 
Ъ'ромонаха,  санъ  Священнод'Ьйств1я,  получилъ  иблагосло- 
веа1е  на  построй и1е  Монастыря  гъ  имепемъ  себ1>  Строителя; 
а  отъ  Государя  12-го  ]10ня  Грамоту  па  выше  означенное 
надь  опой  м^Ьсто,  съ  обоими  Церквами  и  прочими  къ  нимъ 
принадлежностями.  Итакъ  Трифонъ  исполнивши  надежду 
свою  и  Вятчанъ  возвратился  въ  Хлыповъ,  съ  полнымъ  удо- 
вольств1я  духомъ  20  числа  1юля.  Опъ  вскорЬ  посл^Ь  того 
приступя.  къ  С]роен1ю  Монастыря  завелъ  сперва  для  буду- 
щихъ  иноковъ  деревянные  кел1п,  а  какъ  для  построеп1я  по- 
выхъ  Мопастырскихъ  Церквей,  не  было  тогда  Готоваго  Ма- 
тер1ала,  старые  же  дв-Ь  Церкви,  за  невыгодиое  почтено  пе- 
ределывать, то  Трифопъ  уипавъ,  что  въ  Город'Ь  Слободскомъ 
у  предм'1>ст1я  начата  была  Слобожанами,  до  прибытия  еще 
Трифонова  на  Вятку  Церковъ  на  предметъ  Заведен1я  Мона- 
стыря, но  была  не  довершена,  и  стояла  чрезъ  два  года  въ 
пуст15,  упроснлъ  Посадскихъ  тамошнпхъ  Начальниковъ  усту- 


^)  На  С'Ьверномъ  Скат-Ь  того  зв-Ьна  горнаго,  на  которомъ  первой  Го- 
родъ  Хлыновъ  былъ  ностроенъ  Смотри  Стр.  12-ю  м-Ьсто  С1е  было  во  время 
Трифоново  и  долго  еще  поел  к  омаго  вн-Ь  тогдашняго  Города,  впроче.мъ  ос- 
нованный па  томъ  м-Ьст-к  Монастырь  и  понын'Ь  находятся  тутъ  же. 
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пить  ему  ту  церковь  для  Хлыновскаго  Монастыря,  въ  кото- 
рой об1>щался  не  возбранять  вступать  и  Слобожанамъ,  же- 
лающимъ  постригаться.  А  посему  изъ  Слободскаго  разобран- 
ная та  Церковь  сплавлена  Вяткою  въ  Хлыновъ  Между  15 
Августа,  и  8  Сентября.  Икакъ  въ  посл'Ьдпее  с1е  число  весь 
Матер1алъ  былъ  уже  готовъ,  то  тогожъ  числа  при  крестном ъ 
ход'Ь  изъ  Никольскаго  Собора  къ  Монастырскому  м-Ьсту  за- 
44  ложена  была  первая  Церковь  въ  память  Благов'Ьщентя  Пре- 
"45"  святой  Богородиц'Ь  ^)  Деревянная.  ||  А  какъ  нам1^рен1е  Три- 
фоново  пе  опред'Ьлялось  т'Ьмъ,  чтобъ  въ  Монастыр^Ь  была 
одна  только  Церковь  по  желан1е  было  ипрежде,  чтобъ  въ 
пемъ  воздвигнуть  Храмъ  въ  честь  Усп'Ьв1*я  Бож1ей  матери, 
то  для  сего  сталъ  уб'Ьждать  гражланъ,  дабы  подали  ему  въ 
семъ  помощъ.  Бывшти  тогда  въ  Хлынов'Ь  воевола  или  ня- 
м'Ьстнпкъ  Царск1й  васил1й  Овцынъ  первой  былъ  спосп'Ь- 
шествователъ  ревпости  Трифоновой.  Онъ  въ  сл'Ьдуюп^емъ 
1581  году  на  сг^Ьтлой  нед^^л']^  д'Ьлалъ  по  три  дни  нарочитыя 
угощен1я  лучшимъ  Хлыновскимъ  и  прочихъ  городовъ  жите- 
лямъ,  предлагая  имъ  добровольную  Подписку,  па  строен1е 
Главной  монастырской  Церкви.  И  какъ  по  симъ  подпискамъ 
собрано  было  около  000  руб.  (200  фунтовъ  серебра  ибо  въ 
семъ  пер10Д'Ь  рубль  м'Ьлкою  серебряною  монетою  на  в-Ьсъ 
равнялся  одной  трети  фунта  или  32  аолот.)  то  на  С1Ю  Сумму 
п  построена  въ  монастыр-Ь  Успенская  Церковь  деревянная, 
зд-Ьлавшаяся  Главною  Монастырскою  Церков1ю.  И  монастырь 
сей  основанный  такимъ  образомъ  Трифономъ  сталъ  имено- 
ваться Успенскимъ  Три|оновымъ  Монастыремъ. 


')  Пишутъ,  что  Трифонъ  первую  Свою  Церковь,  хот'Ьлъ  наименовать 
въ  честь  Успен1Я  Богоматери,  но  посновид'Ьн1ю  на  тотъ  день,  въ  которой 
положено  Ее  закладывать,  случившемуся  н-Ькоторому  Хлыновскому  жителю 
Никит-Ь  Кучкову,  въ  которомъ  будтобы  явилась  ему  Бож1я  Матерь,  о  кото- 
рой опъ  объявилъ  на  Земской  Хлыноьцамъ,  въ  угодность  Сего  Кучковъ 
наименовалъ  Церковью  Благов'Ьшен1я. 
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Вятчане,  отд^лившхеся  прежде  отъ  едино  племенниковъ 
Своихъ  Росс1янъ,  съ  разныхъ  сторонъ  иноплеменными  наро- 
дами, начали  около  сихъ  временъ  окружаться  съ  разныхъ 
сторонъ  за  страивающимся  въ  сосЬдств'Ь  рускими  городами. 
Съ  одной  стороны  разрушенхе  рускаго  царства  им-Ьдо  сл-Ьд- 
ств1емъ  своимъ  заведен1е  городовъ  въ  Татарскихъ  Черемис- 
кихъ,  земляхъ,  во  влад'Ьн1и  того  Царства  состоявшихъ,  дабы 
въ  самомъ  н'Ьдр'Ь  сихъ  земель  застроя  города,  и  наполняя 
оные  время  отъ  времени  рускими  содержать  новопокоренныхъ 
инопленниковъ  т-Ьхъ  въ  надлежащемъ  повиновен1и,  а  при- 
томъ  протяжешемъ  ц^пи  новозаводимыхъ  городовъ  отъ  Ка- 
зани къ  Костроме  Вятчанъ  присоединить  сихъ  посл'Ьднихъ 
жилища  самою  натурою,  какъ  отделявшееся  до  того  звено 
къ  разширяющейся  росс1й;  и  по  сей  то  благоразумной  раз- 
четливости  Царя  Ивана  Васильевича  получили  въ  1584-мъ 
году  начало  свое  города:  Уржумъ,  при  р.  Вятк-Ь,  Яранскъ  при 
Пижм-Ь,  Царевъ  и  Шанчурскъ  при  кокшаг-Ь.  Съ  одной  сто- 
роны покорен1е  перм1и,  открыт1е  пути  въ  Сибирь  а  особливо 
заведете  съ  1550  года  соляныхъ  Усольскихъ  варницъ  Соле- 
вычегодскимъ  уроженцемъ  Анишемъ  Строгановымъ,  и  жало- 
ван1е  ему  од^тямъ  его  съ  1558  года  по  Кам'Ь  и  Чусовой 
Земель  им'Ьли  сл']Ьдств1емъ,  также  строен1е  въ  той  сторон-Ь, 
по  разнымъ  нам'Ьрен1ямъ  разныхъ  городовъ.  Почтенный  сей 
знаменитыхъ  нын-Ь  Г.Г.  Строгановыхъ  предокъ  и  Его  д-Ьти 
предоберегая  свои  заводы  и  угод1я  ||  отъ  разныхъ  сосЬдствен- 
ныхъ  къ  онымъ  иноплемевниковъ,  какъ  то:  Остяковъ,  Пер- 
мяковъ,  Воти  и  пр:  заводили  первые  въ  той  сторон']^  города: 
какъ  то:  Орелъ  на  Кам'Ь,  Чусовсше  на  Чусовой,  и  въ  тожъ 
время  получилъ  начало  и  кай  городокъ  въ  Верховье  камы. 
Особенныя  причины  заведен1я  сего  городка  посл-Ьдвяго  были 
по  всякой  в'Ьроятности  т-Ь;  первое,  чтобъ  обезопасить  Стро- 
гановск1е  соленыя  промысла  отъ  наб-Ьговъ  Воти  въ  дикости 
и  еще  не  обузданности  жившихъ,  подъ  вл1яшемъ  и  веден1и 
только   татаръ  Вятскихъ,  воти  жившей    подъ  сЬверную    сто- 
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рону  Цепцы,  ближе  къ  Верховьямъ  Камы  и  Вятки;  второе 
дабы  удержать  въ  той  сторон-Ь  могущ1я  чрезъ  оную  сл-Ьдо- 
вать  поб'Ьги  къ  Остякамъ,  Вогуличамъ,  и  другимъ  тамош- 
нрмъ  народамъ  тойже  воти,  когда  она  начинала  сознавать 
власть  росс1и,  распространившуюся  чрезъ  покорен1е  Вятчанъ 
и  Вятскихъ  Татаръ,  до  нее  самой,  хотя  вирочемъ  и  незабо- 
тились о  немъ  особо,  но  оставляли  жить  по  прежнему  спо- 
койно, предоставляя  только  на  нее  Государю  право  суда  и 
зборъ  оброковъ  онымъ  Татарамъ.  ^)  Трет1е,  дабы  чрезъ  сей 
городокъ  удобн-Ье  торговать  сь  тою  же  вотью  и  Вятчанами 
Усольскою  солью,  которая  отъ  Усолья  и  Орла  была  вверхъ 
камою  вожена  въ  кай  городокъ,  гд^  Вятчане  и  вотяки  ку- 
пили оную  или  на  деньги,  или  м-Ьняли  нахл^бъ,  которой 
они  стали  возить  туда  современи  заведешя  Усольскихъ  соло- 
варенъ,  вм-Ьсто  того,  что  они  получая  дотого  соль  съ  соле- 
выгдскихъ  промысловъ  сбывали  туда  и  залишн1й  хл-Ьбъ; 
сверхъ  же  сего  городокъ  сей  служилъ  для  Вятчанъ  и  м-Ь- 
новы^ъ  м'Ьстомъ  съ  чердынскими  и  другими  посещавшими 
при  смежности  Сибири  рускими  для  вым-Ьна  пушныхъ  и 
другихъ  сЬверныхъ  зв-Ьрой  шкуръ  ^).  Итакъ  Вятчане    въ  с1е 


^)  Грамоты  даны  Татарскимъ  Князьямъ  на  влад'Ьн1е  Земель,  и  на 
проч1я  права  въ  нихъ  прописанныя  одна  7064  (154^)  Князьямъ  Муресато- 
вымъ,  другая  7061.-го  (15  5?)  Князьямъ  девятояровымъ,  трет1я  7064.  (1556) 
годовъ  Князьямъ  Касимовымъ,  коихъ  потомки  живутъ  по  нын'Ь  въ  казан-Ь. 

^)  Я  о  всЬхъ  выше  показанныхъ  городахъ  вн'Ь  тогдашняго  Вятскаго 
округа,  настроенныхъ,  и  которыхъ  какъ  въ  строенш;  такъ  и  населеши  Вят- 
чане участ1я  не  им-Ьли;  но  въ  сЬверныхъ  Чердынцы,  вычегодцы  и  вологодцы; 
а  южныхъ  черемиса,  служилые  люди  и  жители  волжскихъ  рускихъ  горо- 
довъ,  не  только  потому  зд-Ьсь  упоминаю,  что  сные  началомъ  своимъ  опре- 
Д'Ьляютъ  то  время,  когда  Вятчане  стали  окружаемы  быть  едино  племенниками 
своими  кром-Ь  съ  двинской  и  другихъ  сторонъ,  но  и  потому,  что  всЬ  они 
въ  посл-ЬдстЕхе  времени  съ  Вятскими  городами,  не  только  подуховнымъ,  но 
и  по  гражданскимъ  д-Ьламъ  состоявъ  иногда,  а  н'Ькоторые  состоятъ  и  по 
НЫН'Ь  подъ  однимъ  и  т-Ьмъ  же  начальствами.  д-Ьлаютъ  съ  Вятскими  горо- 
дами историческую  въ  семъ  сочиненш  связь. 
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время  присм*живались  не  посредственно  съ  одними  только 
старинными  соседями  своими  вотяками  въ  зеал*  коихъ  ни 
какихъ  не  завожено  было  нарочитыхъ  городовъ,  \\  дабы  сихъ  -^ 
такъ  сказать,  пужливыхъ  куръ  симъ  рано  временно  не  раз-  *^ 
пугнуть,  и  не  принудить  къ  поб4гамъ  за  каму,  въ  которую 
сторону  путь  къ  Башкири  имъ  былъ  еще  тогда  свободенъ 
и  непресЬченъ  ни  какими  рускими  селен1"ями. 

Богоугоднне  подвиги  Трифоновы    не  ограничивались  со- 
зижданшмъ    вышепоказаннаго   Монастыря;    онъ    ходатайство- 
валъ    еще  для    благол*п1я    его  и  выгодъ    брат1и;    на  сей  ко- 
вецъ    въ    разныя    времена    въ    Царствован1е    Царей    ведора 
Ивановича  и  Бориса  беодоровича  Годунова,    въ  1583  году  и 
въ  1589.  1599  годахъ  ходилъ  въ  Москву,  гд4  ходатайствомъ 
его  жаловав  ы    Монастырю  разныя    на  Бятк*  села  и  деревня 
съ  людьми  озера  и  друпя  угодья;  а  отъ  Патр.арха  Това  даны 
для  благол-Бп^я  Монастырскаго  иконы,    книги  и  проч       такъ 
что  все  пожалованное    Товомъ    привезено   было    на  62  подво- 
дахъ.  Самъже  Трифонъ  произведенъ  былъ   въ  Архимандрита. 
Князь  Ивапъ  Барятинской  предстательствомъ  своимъ  у  Царя 
еедора  ]оанновича  много  содФйствовалъ  къ  снискашю   оныхъ 
Милостей,  а  село  поляны  съ  ловлями  и  покосами,  состоящее 
въ  казанскомъ  округ*    жаловано  Монастырю  единственно    по 
ходатайству  его  Князя,  которой    и  отъ  собственнаго    иждиве- 
Н1Я  не  малыя  д'Ьлалъ  оному  подаян1я  '.) 

Такимъ  образомъ  печась  Трифонъ  о  Монастыре,  и  па- 
юльствуя  строго  надъ  Браиею  своею  былъ  поел*  отъ  нее 
зозяенавиженъ.  Большая  часть  Монашествующихъ  не  терпя 
лрогости     строгаго    и    къ    сгмому   себ*    настоятеля   своего, 

>и4ону"„''м'!"    побуждавшая    К«язя    Бярятинскаго    Бл..год*тельствовать 
^рифону  и  Монастырю  была,    к.къ  пишутъ,    :«ежду  прочими  та     что  Той       *'' 

жд\    Г  :\е    "^''    "  "''''''''  '^  '""'  """'^^  "™    прорек,  ему     д. 
ыГпо  тГ„*п  ""'"'"''  '""'■•  ""  ^*-"— ьно  и  Сбылось  и  рожден- 

ыи  по  Трифонову  преднаименован1ю  нареченъ  Алекс*емъ. 


г.* 
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стали  д^латъ  противъ  него  разныя  козни,  а  наконецъ  поло- 
жили его  и  вовсе  изженуть  изъ  Монастыря.  А  по  сему  тайно^ 
составя  общ1й  приговоръ  на  его  ннзверженхе,  а  другаго  чер- 
неца ученика  Трифонова  Патр1арху,  что  онъ  со  слобожаеъ 
вступившихъ  въ  иночество  въ  Хлыновской  Монастырь  бралъ 
въ  пользу  онаго  не  малые  денежные  оклады,  и  просили,  чтобъ, 
чтобъ  положить  у  нихъ  начало  о  собому  Монастырю.  Пат- 
р1архъ  1овъ  внявъ  прозб-Ь  Монаховъ,  правильна  ли  она  была 
или  н-Ьтъ,  Монаховъ  изъ  среди  коихъ  возникалъ  страшный. 
4т  бичь  для  него  и  для  Росс1и  ^)  равно  и  прозб-Ь  Слободскихъ 
д^  жителей  ^)  Отр'Ьшалъ  Трифона  ||  Поступавшаго  строго  и  взы- 
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^)  Бичъ  сей  Есть  Гришка  Отрепьевъ,  Родомъ  Галпчанинъ,  о  чемъ 
Свид'Ьтельствуетъ  рукопись,  называемая  вреыенникъ;  онъ  былъ  около  сего 
времени,  (очемъ  однако  ни  как1е  въ  виду  моемъ  бывш1е  записки  не  сви- 
д-Ьтельствуютъ  а  свид-Ьтельствуетъ  въ  запискахъ  своихъ  Росс1Йских1>  быт1Й.- 
покойный  Г.  д-Ьйствительный  Статскгй  Сов-Ьтникъ  Сумароковъ,  изданныхъ 
въ  св'Ьтъ  въ  числ^Ь  прочихъ  сочиненхй,  дьякономъ  въ  Успенскомъ  Мона- 
стыр'Ь  Хлыновскомъ.  Ежели  Свид-Ьтельство  Г.  Сумарокова  в-Ьрно,  то  сей- 
Извергъ,  долженъ  былъ  или  во  время  Трифоновыхъ  по-Ьздокъ  въ  Москву,- 
или  съ  патрГаршими  Людьми  возвращавшимися  изъ  хлынова  по  привоз'Ь 
■для  монастыря  утварей  Ц  или  съ  1оною,  приговореннымъ  въ  Настоятеля,  по- 
пасть въ  ЦарСтвующ1Й  градъ,  гд-Ь  онъ,  какъ  изв-Ьстно,  былъ  при  Патр1ар- 
шемъ  дом-Ь  или  приказ'Ь  Писцомъ. 

^)  Грамота  11атр1арха  1ова  на  прозбу  Слобожанъ:  Божхею  Милост1ю 
се  азъ  Смиренный  1овъ  Патр1архъ  Московской  и  Всея  русш,  билъ  намъ 
челомъ  съ  Вягки  Слободскаго  города  Земской  староста  Осипко  0едоровъ 
сынъ  Богдановъ;  и  во  всЬхъ  посадскихъ  людей  и  волостныхъ  крестьянъ 
м-Ьсто,  а  сказалъ  на  Вятк'Ь  де  въ  Слободскомъ  Город'Ь  Монастыря  ,  не  бы- 
вало никакого  скони  в-Ьчно,  и  мнопе  де  Посадск1е  Люди  и  волостные 
Крестьяне  во  Ангельск1Й  чинъ  постричися  желаютъ,  а  имъ  де  постричися 
негд'Ь,  а  которые  де  Люди  наперед  ь  сего  постригшися  и  они  де  волочатся 
безъ  пристрою  надворъ,  и  Отца  де  духовнаго  у  нихъ  блиско  и-Ътъ^  и  Они 
де  помирлютъ  безъ  даропъ  и  безъ  покаяшя,  а  есть  де  на  Вятк'Ь  въ  Город'Ь 
Хлынов-Ь  Монастырь  Успен1я  пречистыя  Богородицы,  и  тотъ  де  Монастырь' 
Отъ  Слободскаго  Города  отдаленъ;  а  которые  де  иные  посадские  люди  » 
волостные  Крестьяне  въ  тотъ  Успенской  Монастырь  хотятъ  постричися,  и| 
тогоде  Успенскаго  Монастыря  Архимандритъ  Трифонъ  истарцы  окладу  у 
нихъ  просятъ  дорого,  съ  человека  по   ю  руб.  по   15  и  по  20.  и  съ  убогова 
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скательно  съ  Брат1ею  по  справедливости,  а  съ  желавшими 
вступить  въ  Монашеск1й  чинъ  въ  Монастыре  вероятно,  по 
нуткд-Ь,  какую  им-^лъ  лишъ  недавно  основанный  въ  потребахъ  ^^ 
своихъ  Монастырь,  д^лавш1йся  ||  не  ум'Ьстнымъ  для  всЬхъ-^д" 
пустынно  жительства  искавшихъ  отъ  Настоятельства,  а  Тону 
мамина  поставилъ  въ  Архимандрита  и  настоятеля  Монастырю. 
Сей  Черной  души  чернецъ  прибывъ  изъ  Москвы  сталъ  Пре- 
подобнаго  ут-Ьснять,  и  даже  чрезъ  слугу  своего  д-Ьлать  ему 
различныя  оскорблен1я  и  обиды.  Трифонъ  разсудилъ  заблаго- 
временно оставить  Монастырь  сей,  и  удалился  въ  Городъ 
Слободской,  дабы  тамо  зачатокъ  зд']Ьланный  пожелан1ю  Сло- 
божанъ  и  позволешю  Патр1*арха  Монастырю,  состоявш1й  только 


де  челов^^ка  менше    ю  рублевъ    не    возмутъ.    А    комуде    случится    постри- 
чпсь  у  себя  на  подворь'Ь,  и  они    де  безъ  5  руб.    не  постригаютъ,    а  мпопе 
де  Люди    у  нихъ    умираютъ    безъ  постригашя,    и    они    де    нын'Ь    Городомъ 
Слободскихмъ    по  садомъ  и  У-Ьздомъ    въ  Город'Ь  Слободскомъ    у  посаду    на 
старомъ  Церковномъ  м-Ьст"];,  гд-Ь  былъ    храмъ  введен1я  пречистыя    Богоро- 
дицы у  р'Ьчки  Снировки,  воздвигнули  храмъ  Богоявлен1я    Господа    Бога    и 
Спаса    нашего    Тисуса    Христа,    и  приговорили    къ  томуже  Храму    служити 
чернаго  Попа  1оасафа  Казанца,  и  подъ  келейку  де  ему  м-Ьсто  дали,  И  намъ 
бы    ихъ  пожаловать  вел^^ти    тому  чернецу    попу  1оасафу    дати  свою    благо- 
словенную Грамоту,    почему  ему  впредь    въ  тод1ъ  Монастыр-Ь  быти    у  нихъ. 
и  вел-йти  бы  ему  тотъ  монастырь  строити,  и  брат1ю  собирати  п  желаемыхъ 
постригати,  чтобы  имъ  впредь  которые  похотятъ  тутъ  постричися,    постри- 
гати    ихъ  безпенно,    а    на  тотъ  бы  храмъ    на  Богоявлен1е    Господа  Бога    и 
Спаса  нашего  Тисуса  Христа  вел-Ъти  имъ  дати  Антимисъ,  и  освящати  вел-Ьть, 
"Ибудетъ  такъ  какт»    Земской    Староста  Осипко  Богдановъ,  и  во  всЬхъ  Сло- 
бодскаго    Города  посадскихъ    Людей  и  волостныхъ    Крестьянъ  м-Ьсто    били 
•челомъ,  и  Азъ  1овъ  Патр^архъ  Московски    и  всея  рус1и    Слободскаго  Зем- 
•скаго    Старосту     Осипка  Богданова,   пожаловалъ,    благословилъ,    вел-Ьлъ    у 
нихъ  впредь  въ  томъ  Богоявленскомъ  Монастыр-Ь  быти  тому  черному  Попу 
1осафу   Казанцу,  вел-Ьли  есмы  ему    тотъ  Богоявленской  Монастырь  Строити 
и  Брат1Ю  Собирати,  и  желаемыхъ  постригати  и  въ  большой  образъ    Совер- 
шати,  &  нахрамъ  Богоявленхя  Христова  вел-Ьли  имъ  Антимисъ  дати  и  осв-Ь- 
щати  вел-Ьли  попу  съ  Дгакономъ. 

Прим.  Годъ  Сея  Грамоты  въ  Запискахъ  означенъ  7070  (1562.)  не  со- 
отв-Ьтственной  времени  1овлева  Патриаршества;  а  вероятно  долженъ  быть 
7107.  (1599). 
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въ  одной  новостроееной  Церкви  Богоявлен1Я  и  одномъ  1еро- 
монах^,  привесть  начреду  настоящаго  Монастыря.  Слобожане 
не  довольные  до  того  Трифономъ,  приняли  тогда  его  охотно, 
поручивъ  ему  строен1е  Монастыря.  Преподобный  пограмот-Ь 
имъ  на  имя  чернеца  Хоасафа.  отъ  Патрхарха  исходаствован- 
ной,  освятилъ  во  первыхъ  выше- упомянутую  церковь  Бого- 
явлен1я,  настроилъ  келейцы,  обнесъ  монастырь  деревянною 
стеною,  въ  которой  зд'Ьлалъ  такъ  называемые  Св.  ворота,  и 
надъ  оными  срубилъ  Церковь  во  имя  Архистратига  Ми- 
хаила ^),  кою  снабдилъ  утварями  также  освятилъ.  Онъ  же- 
лая прочн'Ьйшее  Устроить  и  сей  Монастырь  иснабдить  оной 
нужными  вещами  по  возможности,  не  разсуждая  итти  для 
сего  въ  Москву,  пошелъ  къ  Солевычегодску  збирать  на  Уст- 
роен1е  Монастырское,  гды  бывъ  у  Никиты  Строганова  полу- 
чилъ  отъ  него  на  подаян1е  на  Монастырь  жел^Ьза,  иконъ, 
книгъ,  ипр.  Съ  сими  отъ  благодетельной  руки  принятыми 
дарами  возвратился  Трифонъ  въ  Слободской  Монастырь,  гд'Ь 
не  доконченное  исправлялъ  и  н'Ьчто  вновь  пристраивалъ. 

Бъ  1607  году  при  Цар-Ь  Тоанн-Ь  Васильевич-Ь  Шуйскомъ 
случилось  на  Вятк'Ь  во  всЬхъ  горолахъ  кром^  Хлынова  Мо- 
ровое ^)    на  людей    пов^трхе.    Жители  отнесли  сего    причину 


^;  Церковь  С1я  до  нын-^шнихъ  л-Ьтъ  достигла,  чрезвычайно  древн1е 
въ  ней  иконы,  чугунной  худо  обработанный,  и  другой  весьхма  ветхой  дере- 
вянной хрестъ,  оловянные  сосуды,  крашенная  иа-  престол-Ь  и  на  жертвен- 
ник'Ь  одежда,  все  показываетъ  простоту  и  б-Ьдность  Монастыря,  Трифоно- 
вымъ  временамъ  свойсвенную. 

^)  Мало  слыханное  въ  сЬверныхъ  холодныхъ  странно  положен1яхъ 
такого  рода  нещаст1е,  (есть  ли  случилось  невесною  или  не  л1^томъ  въ  1юл'Ь- 
м'Ьсяц'Ь,  въ  продолжении  котораго  бываютъ  зд'Ьсь  иногда  сильные  жары — 
пособствующая  причина  моровыхъ  ^^звъ — кои  круто  иногда  опять  изм-Ьня- 
ются  въ  Август1>  на  холодную  ппгоду)  нещаст1е  т-Ьмъ  удивит ельн'Ье,  что 
язва  свир-Ьпствовала,  какъ  свид-йтельствуютъ  Записки,  въ  окружныхъ  горо- 
дахъ  не  касаясь  Хлынова,  въ  средин-Ь  оныхъ  находящагося  и  недал-Ье  от- 
стоящаго  отъ  оныхъ  30-ти  и  50-ти  верстъ,  Сл-Ьдовательно  одинаковое  съ- 
ними    состоян1е    Атмосферы    и    всЬхъ    физическихъ    сл'Ьдств1Й     им-Ьюшаго. 
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нещаст1я,  непосредственно  къ  Чудодействующему  промыслу 
Всевышняго,  а  потому  и  средство  ко  отвращев1ю  онаго  при- 
б'Ьгли  искать  не  въ  физической  природ'Ь,  но  въ  в-Ьр-Ь.  Они 
обещали,  чтобъ  чудотворной  образъ  ||  Святаго  Николая  вели- 
кор-Ьдкаго  чрезъ  годъ  призывать  изъ  хлынова  во  всЬ  тЬ  го- 
рода и  Чествовать  оной  празднован1емъ  и  молен1емъ.  Какъ 
С1е  сд'Ьлано  было,  такъ  язва  перестала. 

Трифонъ  Архимандритъ  витая  въ  Слободскомъ  Богояв- 
ленскомъ  Монастыр-Ь  вздумалъ  около  1613  года  изъ  благо- 
честия посетить  Соловецкой  Монастырь  (принявш1й  начало 
въ  1436.  году  отъ  I. —  Савват1я  и  Германа,  а  скончанной 
Зосимою)  въ  отбыт1е  его  туда  въ  слободскомъ  Монастыр'Ь 
доведено  къ  окончан110  и  освященъ  храмъ  во  имя  Серг1я 
Чудотворца;  а  Церковь  Михаила  имъ  построенная  в1}роятно, 
въ  с1ежъ  время  перестроена  и  вновь  освящена  ^)  Трифонъ 
же  бывъ  въ  Соловецкомъ  Монастыр'Ь  до  сл'Ьдующаго  1614 
года  разсудилъ  возвратиться  въ  первозданной  свой  Успенской 
Монастырь,  желая  кончить  остатокъ  въ  немъ  сей  жизни.  Онъ 
зд'Ьлавшись  на  возвратномъ  пути  не  здоровъ,  приплылъ  р'Ь- 
кою    Вяткою    со    стороны    Орлова    въ    Хлынопъ    15-го    Тюля 


Впрочемъ  об'Ьщан1е  Вятчанами,  тогда  сд'Ьла иное  исполняется  по  нын-Ь  сь 
1-го  Числа  Сентября,  и  Образъ  бываетъ  въ  ходу  по  городамъ  почти  до 
Ноября. 

^)  С1и  изв-Ьстхя  взяты  изъ  списковъ  храмовыхъ  надписей,  изъ  коихъ: 
1-я  Л-Ьта  7101  (1593)  (явное  несходство  л-Ьтъ  Царствованш  означен- 
наго  въ  ней  Царя)  1юля  во  2  день  Освятился  храмъ  во  имя  Преподобнаго 
Серг1я  Чудотворца  при  благов-Ьрномъ  Государ'Ь  и  Великомъ  Княз-Ь  Василь-Ь 
Иванович-Ь  всея  рус1и  и  при  Благов-Ьрной  Цариц-Ь  великой  Княгин-Ь  Марх-Ь, 
и  при  Свят1;йшемъ  Гермоген-Ь,  Патр1арх'Ь,  а  Святилъ  храмъ  тотъ  Богород- 
скаго  Вятскаго  Монастыря  Архимандритъ  1она,  да  протопопъ  Павелъ  съ 
Ссборомъ. 

2.  Л-Ьта  7122  (1614)  1юля  въ  3  день  освятился  храмъ  воимя  собора 
Архистратига  Михаила  при  благов-Ьрномъ  Цар-Ь  и  Княз'Ь  Михайл-Ь  0сдо- 
рович-к  всея  Росс1и,  и  при  свят-Ьйшемъ  Эиларет-Ь  Патрхарх'Ь,  Московско?.1ъ 
и  всея  росс1и;  и  Святилъ  храмъ  Соборной  Богоявленской  протопопъ  Павелъ 
съ  соборомъ. 
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■больной,  и  послалъ  просить  Архимандрита  Тону,  чтобъ  онъ 
принялъ  его  въ  Монастырь.  Но  сей  прозб-Ь  Трифоновой  съ 
перваго  разу  отказалъ.  Преподобный  немоггаи  Самъ  итти  и 
лежа  въ  Лодк-Ь,  послалъ  тогда  къ  прежнему  своему  Стран  но - 
пр1имцу  Соборному  Д1якону  Максиму  Мальцову  просить, 
чтобъ  онъ  не  отказалъ  ему  въ  дом'Ь  своемъ.  Сей  честной 
челов-Ькъ  съ  радостхю  желая  принять,  утомлепнаго  подвигами 
христ1анина  и  удрюченнаго  бол'Ьзн1ю  Трифона,  привезъ  его 
на  телеге  въ  домъ  свой  и  покои лъ  до  25  Сентября.  Въ  это 
время  предчувствуя  Преподобный  кончину  свою  сталъ  настоять 
прозбами  у  первенствующаго  Хлыновскаго  б'Ьлаго  духовенства, 
чтобъ  они  шли  къ  Архимандриту  1он^  и  просили  его  соборне 
о  принят1и  его  въ  Монастырь.  Сей  Жестокосердый  Архи- 
мандритъ  обличенный  въ  братоненавид-Ьши  множествомъ  Пред- 
стателей, покрылся  наконецъ  стыдомъ  и  принулсдеяъ  былъ 
согласиться  въ  принятш  Трифона  въ  Монастырь.  Та- 
кимъ  образомъ  преподобный  сей  достигши  предъуготованнаго 
имъ  самимъ  для  остатка  дней  своея  жизни  покойнаго  при- 
станища, кончилъ  въ  немъ  исполненную,  христ1анскихъ  под- 
виговъ  жизнь  тогожъ  1614  года  зъ  8  день  октября,  и  погре- 
бенъ  въ  Церкви  Успешя;  тЪло  его  положено  было  въ  могил'Ь 
за  20  л-Ьтъ  до  кончины,  имъ  самимъ  пр1уготованной. 

По  воспр1ят1и  Скиптра  Царемъ  Михайломъ  бедорови- 
чемъ,  которому  Изв-Ьстны  стали  обстоятельства,  относящаяся 
5^  до  Чудо  творнаго  образа  Николая  Велико  ||  р-Ьцкаго,  и  то 
51  христ1анское  Усерд1е,  какое  им4лъ  къ  оному  Предокъ  Его 
Царь  1оавнъ  Васильевичь,  было  наслано  на  Вятку  въ  исход-Ь 
сегожъ  1614  года  Его  Царскаго  Величества  именное  пове- 
л-Ьихе,  коимъ  предписывалось  принесть  образъ  сей  съ  подо- 
бающею чест1ю,  и  при  Церковномъ  Причте  въ  Москву.  Въ 
сл'Ьдств1е  сего  отправленъ  сей  образъ  изъ  Хлынова  1-го  дня 
Сентября  Сл-Ьдующаго  Года,  а  принесенъ  въ  Москву  22-го 
Ноября,  гд-Ь  пробылъ  по  5-е  Число  Ма]я.  Благочестивый 
Царь  воздавъ    ему  личное  поклонен1е,  и    въ  знакъ  Христхан- 
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скаго  своего  къ  нему  Усерд1я,  повел1Ьлъ  изъ  сокровищъ  своихъ 
возложить  на  образъ  сей  золотые  Крестъ  съ  Мощами,  и 
Убрусъ,  унизанный  жемчугомъ,  далъ  повел'Ьн1е  нести  (ему) 
его  обратно  въ  Хлыновъ,  куда  принесенъ  былъ  30  Августа 
1615  года  Ч)  Хлыновскомуже  Никольскому  духовенству  жало- 
вана была  отъ  Царя  Ивана  Васильевича  во  всей  Ея  сил-Ь 
смот.  стр.  ^)  а  бывш1й  при  семъ  въ  Москв-Ь  съ  образомъ 
Никольской    Попъ    Стефанъ   ТОферевъ    произведенъ  былъ    на 

МОСКВ-Ь,     къ     ТОМуЖЪ      Никольскому      Собору       въ     ХЛЫНОВ^     ЕЪ 

Протопопа,  коимъ  и  начался  безпрерывной  при  ономъ  рядъ 
Протопоповъ  ^).    Древн1й    образъ    строен1я    въ    росс1и    Горо- 


^)  Пишутъ,  что  но  время  бытности  образа  въ  Москв'Ь,  и  на  пути  туда 
и  обратно  посл'Ьдовало  отъ  него   141   Челов-Ькамъ  сл'Ьпымъ,  прозр'Ьы^е. 

^)  Явка  на  Грамот-Ь  Царя  1оанна  Васильевича  Грознаго  надписана 
сими  словами:  Л-Ьта  7125-го  (1615)  февраля  въ  22  день  Государь  Царь  и  В. 
Князь  Михаилъ  ©едоровичь  всея  Рус1и  се^^  граматы  слушалъ,  а  выслушавъ 
с1ю  Грамату  съ  Вятки  Никольскихъ  протопопа  Стефана;  да  Попа  Митро- 
фана  съ  брат1е1о,  пожаловалъ,  вел1^лъ  с110  грамату  подписать  на  свое  имя 
Царское,  и  сею  нашу  Грамату  рушити  не  вел'^^лъ  никому  ни  ч^^мъ,  а  ве- 
л^Ьдъ  имъ  ходить  о  всемъ  по  тому  какъ  въ  сей  Грамот'Ь  писано. 

Приказали:  Казначей  Оедоръ  Ивановичь  Сукинъ,  да  Хозминъ  Юрье- 
.  вичь  Тютинъ,.  Новая  Грамота  въ  подтверждсн1С  оной  дана  тогожъ  у^^З 
года  Марта  31  дня.  Подписана  внизу  дьякомъ  Андр'Ьсмъ  Ивановымъ,  на 
оборот-Ьже  вверху  Царской  руки  надпись  таковая;  Царь  н  В.  Князь  Миха- 
илъ 0едоровичь  всея  рус1и.  у  сей  1  рамоты  печать  восковая,  съ  изображе- 
Н1емъ  на  одной  сторон-Ь  великом.  Поб-Ьд.  Георпя  и  вокругъ  онаго  Слова: 
Божхею  Милост1ю  Велик1й  Государь,  Царь  и  Велик1Й  Князь  Михаилъ  0едо- 
ровичь  всея  рус1и.  На  другой  же  сторон-Ь  двуглавый  Орелъ  и  вокругъ  Его 
слова:  всея  рус1и  Самодержецъ,  и  многихъ  Господарствъ  Государь  и  Обла- 
датель. , 

3;  До  сего  Невсегда  были  у  сего  Собора  Протопопы  в-Ьроятно,  потому 
что  сей  Соборъ  II  не  былъ  Главнымъ  въ  Хлынов-Ь  соборомъ;  а  таковымъ  - 
былъ  Богоявленской  и  по  толху,  что  за  огдаленност1ю  невсякому  хот']Ьлось 
для  получен1Я  сего  сана,  ктобъ  хот'Ьлъ  и  чувствовалъ  себя  достойнымъ 
".получить  оной,  но  сколь  для  чиноаоложен1я  и  другихъ  церковныхъ  надоб- 
.ностей  ни  затруднительно  изам'Ьдлительно  было  'Ьздить  съ  Вятки  въ  Москву, 
такъ  зачто  духовенство  Вятское  д-Ьлаясь  в1;дол10  самимъ  главамъ  Руской 
Церкви,    а  чрезъ    нихъ  и  Государямъ    получило  важныя  выгоды  ,    въ  числ-Ь 
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довъ,  представлявши  Кучу  сближенныхъ  домовъ,  и  малоиз- 
в']Ьстность  въ  каменномъ  строев1и  были  не  р-Ьдко  причиною, 
что  города  делались,  при  веим'Ьнхи  къ  тому  огнегасительныхъ 
Оруд1й  жертвою  пламени  безъ  Остатка.  С1е  испытывалъ  на 
себ-Ь  особенно  на  Вятк1>  Городъ  Хлыновъ  въ  которомъ  не 
токмо  частныхъ,  но  и  публичныхь  здан1й  каменныхъ  во  все 
БО  времени  с1и  пе  бывало.  Такъ  въ  1632  году  случивш1йся 
въ  немъ  пожаръ  отъ  дому  воеводы  Князя  Петра  Холкова^  истре- 
билъ  не  только  домы,  но  и  вс^Ь  Церкви.  Но  удобность  по 
которой  Городъ  сей  подвергался  конечному  почти  Истребле- 
н1ю,  изводила  Его  вскор-Ь  изъ  подъпепла  въ  бытхе,  и  новое 
состоян1е.  Обил1е  въ  сумрачныхъ  тамошнихъ  м-Ьстахъ  и  сво- 
бодное употреблен1е  строевыхъ  л'Ьсовъ,  доставляли  вятчанамъ 
ту  удобность.  Но  нельзя  невоспомянуть  зд'Ьсь  съ  сожал'Ь- 
н1емъ,  что  при  возстановлен1*и,  посл-Ь  общйхъ  таковыхъ  б'Ьд- 
СТВ1Й  городовъ,  не  могли  возставляемы  быть  погребавш1еся 
въ  пепл'Ь,  письмен  ||  ныя  и  друг1е  о  древности  памятники, 
толико  для  нын'Ьшнихъ  временъ  драгоц-Ьиные   ^). 

Вскоре  посл'Ь  того  какъ  Хлыновъ  посЬщенъ  былъ  симъ 
нещаст1емъ,  а  Домъ  Царск1й  въ  Росс1и  смерт1ю  Родителя 
царскаго  Свят']Ьйшаго  Патр1арха,  Филарета,  Царь  Михаилъ 
Оедоровичь  посЬтйлъ  Хлыновской  Никольской  Соборъ  Своею 
Мйлост1ю.  Онъ  въ  1634  году,  въ  которомъ  скончался  его 
родитель  1юля  въ  15  день  пожаловалъ  къ  Сему  Собору,  особо 
въ  главной  онаго  Никольской  храмъ  и  особо  въ  пред^лъ 
его  во  имя  АлексЬя  Бож1я  Че-юв-Ька  разныя  Церковныя  твари 
и  од'Ьяшя,    съ  такимъ    Царскимъ    повел'Ьн1емъ,    дабы  память 


которыхъ  особенно  почитать  можно  жалованныя  Грамотами  не  только  къ 
монастырямъ  и  соборамъ  Богоявленскому  особенно  Никольскому,  но  ипри- 
ходскимъ  церквамъ  земли. 

^)  Посимъ  причинамъ  пе  достаточны  св-^д-^тя  и  о  Вятчанахъ,  кои 
сами  признаются,  что  большую  часть  древнихъ  Записокъ  истребили  унихъ 
частые  пожары,  особенно  въ  хлынов-Ь  случившееся. 
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родителя  Его  в'Ьчво  творена  была.  ВсЬ  И  сокровища  при- 
везены были  въ  хлыновъ  посвящепеымъ  въ  Москв-Ь  къ  Ни- 
кольской! у  Собору  въ  Протопопа  тамошеимъ  уроженцемъ  Бе- 
кетовымъ,  заступившимъ  м'Ьсто  при  томъ  Собор-Ь  по  смерти 
Степана  Юферева.  Оныя  состояли  въ  сл'Ьдующихъ  вешахъ: 
Потиръ  съ  р'Ьзпымъ  ияображев1емъ  образа  Спасителева,  бого- 
матери, Предтечи,  и  креста  съ  разными  позолоченными  сло- 
вами, инр.  Дискосъ  съ  разными  посреди  изображешями,  агнца, 
Херувимовъ  и  Ангеловъ,  съ  разнымижъ  на  пол^Ь  позолочен- 
ными словами,  блюдо  съ  р-Ьзнымъ  изображешемъ  въ  средин'Ь 
креста  и  съ  разными  по  полямъ  словами  вызолоченными, 
блюдоже  съ  таковымъже  изображен1емъ,  вопло1ден1я  Бого- 
матери, а  по  полямъ  вырезана  съ  позолотою  вся  хвалебная 
ей  п'Ьспы  Достойно  есть  ипрч.  Звезда  съ  р-Ьзнымъ  позо- 
лоченнымъ  Крестомъ,  коп1е  съ  т^Ьмъже  лжица  внутри  вы- 
золочена,. всЬ  с1и  утвари  серебряныя.  Сверхъ  того  на  празд- 
ничныя  дни:  два  покровца  воздухъ  и  пелена  сошитыхъ  по 
полямъ  изъ  золотой  красной;  а  въ  средин-Ь  золотой  же  615- 
лой  парчи,  на  тавтяномъ  лазуревомъ  подбоЬ,  на  воскресные 
дни  дваже  покровца  и  воздухъ  изъ  м-Ьдкотравной  камки  на 
кавфовомъ  осиноваго  цв-Ьта  подкладе;  Напрестольное  Еван- 
гел1е  Московской  печати  съ  изображен1емъ  на  дскахъ  чекан- 
ной серебряной  работы  Евангелистовъ,  и  съ  серебряными  жъ 
съ  р'Ьзбою  заст'Ьжками;  ризы  на  полное  Ц  облаченте  Священ- 
ническое и  дьяконское  изъ  б'Ьлой  камки  съ  Серебряными  пу- 
говицами; разныхъ  печатныхъ  церковныхъ  книгъ  двенатцать. 
вс'Ь  С1И  вещи  стоили  по  тогдашнимъ  ценамъ  218  рублевъ  я 
19  алтынъ  съ  деньгою.  Прижалован1и  жъ  ихъ  Государь  далъ 
вышеозначенному  протопопу  повел'Ьн1е  такое,  чтобъ  съ  Се- 
ребряными сосудами  и  парчовыми  покровцами  служить  Про- 
топопу съ  Соборомъ  на  Господск1е,  Богородичные  и  Пол1е- 
лейные  дни,  также  на  праздники  Николая  Чудотворца  и 
Алексея  Бож1я  Челов']Ька.    А  на  память  въ  21  день  Апр'^ля, 


52 


53 


—  76  — 

и  представлен1е  въ  1  день  Октября,  родителя  Государева 
п'Ьть  больш1Я  ианихиды  и  об'Ьдни  служить  протопопу  съ 
Брат1ею  на  в-Ьчныл  времена;  съ  повсядневнымиже  серебря- 
ными покровцами  служить  по  воскреснымъ  днямъ  въ  вечный 
поминъ  до  нел']^же  миръ  стоитъ.  Таковы  были  благочест1я 
Царскаго  Щедроты,  послуживш1я  не  только  къ  поправлен1ю; 
но  еще  умножешю  благол'Ьшя  церковнаго  въ  Никольскомъ 
Собор-Ь  анемен^е  кчести  Города  хлынова  всей  вятской  страны. 
Только  лишь  городъ  хлыновъ  началъ  возобновлятся  и 
исправлятся  отъ  прежняго  несчас11я  какъ  спустя  около  трехъ 
-я^тъ  постигло  Ево  новое  подобное  несчаст1е  въ  1635  году 
зделался  въ  немъ  опять  пожаръ,  начавш1йся  отъ  дому  подь- 
ячаго  Тимофея  Семенова,  отъ  котораго  нововыстроивш1йся 
Городъ  сей  исъ  церквами  выгорелъ.  Какъ  посл-Ь  сего  пожара 
Городъ  и  церкви  вновъ  выстраивались,  то  съ  возобновлен1емъ 
оныхъ  принялъ  начало  зд'Ьсь  и  женской  монастырь  привязан- 
ность вятчанъ  крелигш,  какъ  первая  черта  отъ  личавшая  ихъ 
съ  доброй  стороны  подалъ  ксему  в-Ьроятно  поводъ;  а  милости 
царсше  богоугодное  д*1ло  С1е  совершили,  первые  Его  игу- 
меньи сами  иногда  поприм-^ру  Трифона  основателя  успен- 
скаго  монастыря  ходили  въ  москву,  иходатайствовали  у  царя 
Михаила  феодоровича  оподаян1яхъ  настроеше  исодержан1е  мо- 
настыря ихъ  ^)    посему  сестры    онаго  положены  были    равно 

икакъ    ислужащ1е  при  церкви  Церковники  нажалованье. 

Сл'Ьдующ1й  1636  годъ  ознаменованъ  былъ  веема  про- 
должительною осенью  продолжавшеюся  до  дня  рождества  хр. 
воды  навятк-Ь  покрылись  льдомъ  уже  въ  4-й  день  праздника 
сего,  редкой  февоменъ!  но  природа  преступивъ  одно  въ  раз- 
.сужден1и  сЬверные  страны  правило  свое  немогла  отъ  ступить 


*)  Сколько  я  нистарался  обстоятельн-Ье  узнать  о  начальномъ  заведен1и 

,хего  Монастыря,  но  небол-Ье  могъ  узнать,  какъ  только  то,  что  уже  сказалъ: 

Отзывъ  Игуменьи  какъ  и  другихъ  настоятелей  Монастырей,  клалъ   въ  семъ 

'ВСЮ  вину    на  бывшхе    Хлыновск1е  и  по  другимъ  м-Ьстамъ,    пожары,   истреб- 

,лявш1е  монастырскхе  церковныя  и  всякая  записки. 
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отъ  лругаго;  дожди  въ  продолжеше  осеви  сей  продолжались- 
пообыкновен1ю  сего  времени  столь  обильно,  что  высота  водъ 
въ  р-Ькахъ  равнялась  весенней, — ипосЬянные  озимовые  хл-Ьбы 
вполяхъ  вымокли;  апосему  посл-Ьди^  случаю  вятчан-Ь  при- 
нуждены были  вторично  пахать  поля  исЬять  хл-Ьбы,  что 
производилось  около  введеннева  дни  или  21  числя  ноября. 

Выше  было  зам-Ьчено,  что  для  распорядка  д-Ьлъ  навятк-Ь 
идля  удержан1я  вятчанъ  въ  должномъ  государямъ  повинове- 
Н1Й,  съ  самыхъ  временъ  Иоанна  I.  Васильевича  определяемы 
были  туда  государевы  воеводы  изъ  россшскаго  благороднаго 
Дворянства;  то  зам'Ьтить  надобно  Еще  здесь,  что  воеводы  С1И 
определялись  навею  вятскую  ||  окружность  поодному;  они 
им'Ьли  пребывав1е  въ  главномъ  Город'Ь  хлынов-Ь,  и  получая 
указы  или  грамоты  Государевы  изъ  новгородскаго  приказа 
находившагося  въ  москв'Ь  управляли  всею  страною  чрезъ 
свои  канцелярии,  кои  назывались  воеводскими  приказами, — 
икои  наполнились  приказными  людми  большею  част1ю  съ 
МОСКВЫ,  ибо  сами  вятчане  къ  грамоте  въ  т-Ь  времена  еще 
нерад^ли  вовсе,  понеименшже  тогда  въ  росс1и  почтъ  упо- 
треблялись для  разъсылки  подругимъ  Городамъ  иуездамъ, 
пов'Ьл'Ьн1й  обыкновенные  приприказахъ  иизбахъ  содержи- 
мые разсылными,  или  ибоярск1е  д^ти,  но  с1и  р'Ьдко,  атемъ 
чаще  посылались  они  изъ  москвы  ксамимъ  воеводамъ  отнов- 
городскаго,  и  иногда  къ  духов'Ьнству  отъ  патр1аршаго  прика- 
зовъ,  Судъ  ирасправа,  равно  изборы  податей  зависели  отъ 
воеводъ,  губныхъ  иземскихъ  старостъ  съ  бывшими  при 
нихъ    сотниками  и  протчее  ^).  А  судили    по   судебнику   губ- 


^)  Искони  въ  росс1и  и  до  сихъ  временъ,  да  п  посл'Ь  оныхъ  еще 
долго  жалованья  ни  воеводамъ,  нп  т1унамъ  и  старостамъ,  ни  другимъ  имъ 
подобнымъ,  опред'Ьляемо  никакого  не  было;  на  противъ  того  имъ  позволено 
было  брать  за  производство  ир'Ьшенхе  всякаго  тяжебнаго,  или  вообще 
интереснаго  д-Ьда,  или  пошлины  или  подарки,  разумея  съ  того,  въ  чью 
пользу    что  сд-Ьлано    было    справедливо.    По  судебнику    Ивана    Васильевича 
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БОЙ  грамоте  и  частнымъ  указамъ  ^).  Состояшй  Черни  или 
простого  на  II  рода  до  временъ  Ивана  Васильевича  Грозного 
оьтло  на  Вятк1.  два;  посадеше  погородамъ  и  черпосошеые 
поуЬзламъ.  Совремепъ  же  сего  Государя  когда  опъ  и  Пре- 
емники его  стали  жаловать  монастыри  инриходы  Землядит,  и 
жйвпи'е  на  гЬхъ  м-Ьстахъ  черносошные  съ  оными  пришли  къ 
т1>мъ    мопастырямъ  и  приходамъ  ^).    то  произошло    состояние 


Грознаго  положено  брать  воевздамъ  и  судейкамъ  за  р-Ьшенхе  д-Ьла,  по  ю 
коп'Ьекъ  съ  рубля,  разум-Ья  чево  д'Ьло  стоитъ,  но  подарковъ  требовать  не 
велено,  изключая,  коли  изъ  воли  даваны  были;  Современиже  Царя  Бориса 
Годунова,  обратившаго  пошлины  съ  д-Ьлъ  въ  казну  положено  было  воево- 
даыъ  и  Судейкамъ  содержать  себя  на  подаркахъ  или  взяткахъ,  и  они 
вольны  тогда  были  какъ  хот'Ьли  торговаться  съ  просителями  оплат'Ь,  на 
семъ  положен1и  оставались  воеводы,  судейки  и  проч1е  служители  и  при- 
сл'Ьдующихъ  Царяхъ  до  Петра  I.  установившаго  опять  пошлины  по  при- 
чин'Ь  произшедшихъ  не  ум'Ьренностей  во  взяткахъ.  Онъ  положилъ  по  13 
коп-Ьекъ  съ  рубля.  А  по  сему  когда  кто  просился  на  воеводское  м-Ьсто,  то 
въ  Челобитной  прописывалъ  «прошу  меня  отпустить  покормиться».  Таковые 
доходы  одна  коже  записывали,  и  почислу  оныхъ  Опред-^лялось  воеводамъ 
и  прочимъ  безчест1е  а  женамъ  вдвое.  Отъ  Москвы  до  Вятки  (Хлынова) 
клалось  тогда  75^  верстъ. 

^)  Судъ  съ  издревле  въ  Росс1и  производили  по  Ярославому  Закону  и 
указамъ  н'Ькоторыхъ  посл'Ь  его  князей,  до  временъ  1оанна  Грознаго.  Сей 
же  издалъ  потремъ  родамъ  д-Ьлъ  Три  Закона*  для  Гражданскихъ  Судеб- 
никъ  Соборне,  т.  е.  съ  согллс1я  духовнаго  Собора  изданный,  для  уголов- 
ныхъ  и  разбойничихъ  Губную  Грамоту,  и  для  Церковныхъ  сто  главъ.  Граж- 
данск1Я  и  ВСЯК1Я  интересныя  д-Ьла  в'Ьдали  и  р-Ьшали  по  судебнику  воеводы 
или  Нам'Ьстники.  съ  земскими  своими  погалинниками  и  старостами,  невм-Ь- 
шиваясь  въ  д-Ьла  Уголовный,  для  производстважъ  и  суда  уголовныхъ  д-Ьлъ, 

54  опред-Ьляемы    были  особые  губные  Старосты,  ||  кои    судъ  чинили    по    губной 

55  Грамот-к,  не  входя  въ  Гражданск1Я  д'Ьла,  а  преступники  присылались  къ 
нимъ  отъ  воеводъ,  им-Ьвшихъ  полицейское  право  при  своемъ  зван1и.  при 
уголовныхъ  д-Ьлахъ  были  употребляемы  пытки.  А  стоглавъ  соборн-Ь  также 
изданный  былъ  ли  введенъ  въ  д-Ьйствительной  Законъ,  не  изв-Ьстно.  Впро- 
чемъ  Законы  С1и  существовали  только  до  АлексЬя  Михайловича,  издавшаго 
уложеше,  и  въ  пополнение  онаго  кормчую  книгу.  Зам-Ьтить  надобно,  что 
съ  издревле  позволяемо  было  судьямъ  р-Ьшать  иногда  д-Ьла  полемъ  и  Боемъ. 

^)  Монастыри,  такъ  какъ  и  пом-Ьщики  почитались  съ  древнихъ  вре- 
:Менъ  Росс1и  влад-Ьтелями  лишь  Земель  имъ  жалованныхъ,    а  не  крестьянъ 
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Монастырскихъ  о  Церковвичъвхъ  Крестьянъ,  кои  однако  дол- 
гое время  удерживали  назван1е  Черносошныхъ. 


на  нихъ  жившихъ,  коихъ  они  не  могли  почить  ни  крепостными,  ни  рабами, 
ниже  не  могли  ихъ  кабалить;  а  кабалить  могли  только  вольныхъ  людей, 
какъ  то:  пэсадскихъ,  иностранцовъ  и  проч...  рабамиже  и  холопами^),  кои 
особенно  били  крепостные,  были  пл-Ьнники  и  все  потомство  ихъ  и  жили 
не  наземляхъ;  а  придомахъ  Господскихъ.  И  такъ  крестьяне  жившхе  на  Мо- 
настырскихъ и  пом-Ьщичьихъ  Земляхъ,  были  люди  тогда  вольные,  ихъ  ни 
Монастыри  не  пом-Ьщики  не  могли  не  продавать,  ни  заложитъ,  ни  съверхъ 
того  пом-Ьщики  въ  приданое  отдать;  а  могли  это  д-Ьлать  только  съ  т'Ьми 
Землями,  на  коихъ  жили  крестьяне,  с1и  жъ  вольны  были  итти  за  Землями,  ^^ 
или  оставить  тогда  ихъ  и  переселиться  ||  но  потомучто  они  поселились  на  ^ 
нихъ  вольно  и  подоговорамъ  съ  пом'Ьщиками  и  монастырями.  До  временъ 
Царя  Грознаго  вольно  было  крестьянамъ  на  всякихъ  икогда  хот15ли  са- 
литься Земляхъ,  также  вольно  было  опять  исходить  съ  нихъ  когда  хот'Ьли. 
и  безъ  всякова  в-Ьдома  съ  пом-Ьщиками  и  хМонастырями;  Но  Царь  сей  н'Ь- 
сколько  ПресЬкъ  имъ  вольность  переселен1й,  опред'Ьлилъ  для  того  одинъ 
въ  Году  по  Судебному  срокъ,  осснн1Й  Юрьевъ  день,  тогда  крестьянинъ  не 
хотящш  жить  на  Земл'{^,  долженъ  былъ  съ  пом-^кщико.лхъ  или  монастыремъ 
на  чьей  Земл-Ь  жилъ,  разочесться,  изаплатить  ему  Загюжилое,  или  оброкъ, 
на  чемъ  онъ  съ  ними  договорился  прежд15.  Судебникомъ  предписано  было 
платить  пожилое  съ  двора  въ  безл'Ьсныхъ  м^Ьстахъ  рубль  и  два  алтына, 
въ  л-^сныхъ  56  коп.  И  притомъ  кто  годъ  проживетъ  на  земл-Ь  платитъ 
только  За  четверть  двора.  За  дважъ  года  за  полдвора,  за  три  года  за  ^^ 
двора,  а  за  четыре  за  Ц'Ьлой  годъ.  Больше  сего  брать  запрещалось.  Кресть- 
янинъ ежели  оставлялъ  Землю  посл'Ь  изданнаго  Сего  Закона,  безъ  в-Ьдома 
того,  чья  земля,  и  незаплатя  оброку,  почитался  за  б-1Ьглаго,  и  таковыя  велено 
на  земли  возвращать  опять  какъ  показываютъ  Указы  159З  —  49^  годовъ. 
Но  Царь  Борисъ  Годуновъ  далъ  крестьянамъ  опять  полную  свободу  къ  пе- 
реселен1ямъ;  Михаилъ  же  ©едоровичъ,  и  АлексЬй  Михайловичъ  привели 
оную  въ  прежн1е  пред-Ьды,  и  крестьяне  обязывавш1еся  при  томъ  съ  издревле 
платить  еще  пом'Ьщикамъ  и  Мояастырямъ  кром-Ь  пожилаго  друпя  повин- 
ности, пошлины  съ  мостовъ,  перевозовъ  и  проч...  Остались  такимъ  образомъ 
до  подушныхъ  Петра  I.  переписей,  при  коихъ  они  стали  быть  кр'Ьпки  по- 
м-Ьщикамъ  такъ  какъ  холопы  или  рабы;  равно  и  Кабальные,  коихъ  пом-Ь, 
щики  не  могли  ни  продавать,  не  закладывать,  ни  въ  приданое  отдавать, 
поверстаны  приперепискахъ  также  наравн'Ь  съ  холопами,  вотъ  отъ  какого 
.начала  происходитъ  нын-Ьшнее  право  пом'Ьщиковъ  Ивласть  ихъ  надъ  Кресть- 
янами. Прежде  они  не  могли  Крестьянина  Ц  Отд'клить  отъ  Земли  и  взять  въ 
*)  Холопамъ  и  прочимъ  Годуновъ  и  Шуйской  давали  вольность,  но 
-посл-Ь  ихъ  зд-Ьланы  опять  не  вольниками.  56 

~57" 
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Когда  Торговая  Связь  Заведена  была  между  Росс1ею  и 
Англ1ею  чрезъ  б-^лое  море  идвину  въ  Холмогорахъ,  а  по- 
томъ  въ  новохолмогорск'Ь  (т.  е.  ьъ  Архангельске)  Сл-Ьдовательно 
Вятчанамъ  по  торгу  а  бол^е  но  приходамъ  ихъ  съ  издавна 
въ  Знакомой  Земл-Ь;  то  они  избытки  Свои,  какъ  то,  сало, 
хл-Ьбъ  Щетину  и  проч....  т^мъ  удобн'Ьйш1й  тогда  стали  им-^ть 
случай  съ  выгодою  здавать  съ  рукъ,  весьма  мало,  однакожъ 
Р-г  сами  доставляя  оныя  къ  б-Ьдоморскоп  пристани,  но  здавая 
-^^бол-Ье  на'Ьзжав  ||  шимъ  на  Вятку,  какъ  весьма  сподручное 
м-Ьсто  къ  той  пристани,  обратившей  всю  почти  Росс1йскую 
торговлю  къ  себ'Ь  съ  Москвы  и  другихъ  Росс1йскихъ  горо- 
довъ  Гостямъ  ^)    кои  гуртомъ   доставляя  по  Двин-Ь    къ    оной 
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холопство,  или  Закладывать  ипроч...  а  съ  Землею,  что  хот'Ьли,  то  могл^г 
д-Ьлать;  посл-Ьжъ  властны  были  и  переселять  ихъ  съ  одной  земли  своей 
на  другую,  продавать  семьями  на  выводъ  и  поодиночк'Ь  ипр...  каковое  право 
попущалось  пом'Ьщикамъ  н'Ькоторымъ  образомъ  еще  и  до  переписки. 

57  ')  Гости  были  съ  самыхъ  древнихъ  временъ  въ  россш,    они  получили 

начало  свое  въ  Новгород'^,  яко  въ  древней  торговой  российской  столиц-Ь, 
возя  изъ  оной  въ  друг1е  Росс1Йск1е  Города  товары,  а  иногда  "Ьздили  и  за 
море.  Въ  семъ  посл'Ьднемъ  случа-Ь  посылались  иногда  съ  ними  подарки  и 
Грамоты  Отъ  Росс1Йскихъ  влад'Ьтелей  къ  другимъ  и  обратно  отъ  сихъ  къ 
Росс1йскиыъ,  и  какъ  т'Ьми  такъ  и  другими  принимаемы  были  такъ  какъ 
Гости.  Привозя  въ  Новгородъ,  или  снимая  привезенные  Товары,  развозили 
оные  по-внутреннимъ  россхйскимъ  Городамъ.  Когда  же  стали  и  внутри 
Росс1И  быть  хорош1е  города  и  порядокъ  торговыхъ  д-Ьлъ  со  времени  1оанна 
Грознаго  лучше  Устроенъ,  то  съ  разширен1емъ  торговли  начали  по  другимъ 
городамъ  н-Ькоторые  также  богат'Ьть,  и  жалованы  были  отъ  Государей  въ 
Гости.  Такимъ  образомъ  стали  они  быть  и  въ  другихъ  россшскихъ  Горо- 
дахъ,  но  всегда  однакожъ   бол-Ье  въ  Новгородской    чети,    и  въ  Самомъ  Нов- 

2_ город'Ь;    они    жалованы  были    симъ  звашемъ  и  привиллег1ями  Ц  отъ    Самихъ 

Государей,  могли  купить  земли,  но  платили  съ  имущества,  какъ  и  купечесво, 
подати,  сл'Ьдовательно  въ  зван1и  Гостей  сопряжено  было  право  торговое 
съ  пом-Ьщичьимъ.  Имъ  по  судебнику  Царя  1оанна  II  положено  безчест1я 
50  руб.  а  женамъ  вдвое  (по  сему  сравнены  они  съ  первыми  классами  тог- 
дашнихъ  въ  Росс1и  Людей)  Указомъ  Михаила  ©едоровича  1627  года  поведено 
между  прочими  давать  Гостямъ  въ  про-Ьзды  ихъ  по  5  подводъ.  Съ  самыхъ 
древнихъ  временъ  Зав-Ьдываемы  и  судимы  были  Они  отъ  Самихъ  Государей;. 
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пристани  Вятской  избытки  сдавали  оные  въ  руки  Агличанъ, 
а  посему  и  учреждено  на  Вятк'Ь  въ  С1и  времена  Гостинное  в-Ь-  ^^ 
ден1е,  а  потаможенному  \\  уставу  Иваномъ  Васильевичемъ  Гроз-~Гу~ 
нымъ  изданному  сборъ  въ  казну  пошлинъ,  для  которыхъ  равно 
и  питейныхъ  сборовъ  учреждены  были  съ  сегожъ  времени  на 
Вятк^  таможенные  головы  и  ц^Ьловальникн.  За  судныя  д-бла 
во  время  Царствован1я  уже  Михаила  ведоровича  пошлины  брали, 
судныя  д-Ьла  вершили  и  по  посадамъ  начальствовали  также 
и  по  У'Ьздамъ,  такъ  называвш1'еся  Судейки,  опред']Ьлявш1еся 
Отъ  воеводъ  изъ  посадскихъ  людей,  кои  назывались  иногда 
воеводскими  прикащиками,  или  и  Городничими;  а  иногда  из- 
бирались изъ  нихъ  и  так1е  дов-Ьренные  люди,  кои  отъ  имени 
воеводъ  блюден1е  чинили  и  по  всЬмъ  пяти  посадамъ  или  Горо- 
дамъ  и  назывались  пятиграднпками.  Окладные  въ  1637  году 
изв-Ьствыя  дани  наВятк'Ь  были  ямск1я  насодержан1е  по  дорогамъ 
ямп1,иковъ;  полоняничныя  для  выкупа  пл'Ьнныхъ  данныя  или 
коренный  податныя  съ  Сохи  ^)  Сгр'Ьлецк1я  на  содержаше 
Стрелецкихъ  полковъ;  сверхъ  сихъ  оброчныя  Государственныя 
съ  рыбныхъ  ловель  и  сЬнныхъ  угодШ  и  проч.  Особенныя 
же  еще  десятинныя,  Собираемыя  на  Патр1арховъ.  ВсЬ  с1и 
доходы  отсылались  въ  Москву  въ  ||  Новгородской  а  Патр1арш1е_^ 
чрезъ  особыхъ  сборшиковъ^  или  десятильниковъ,    въ  патрхар*  ^^ 


съ  1626  года  в-Ьдомы  были  Новгородскимъ  Приказомъ,  въ  1665  году  казен' 
нымъ  дворомъ;  но  съ  1668  года  вм-Ьст-Ь  съ  Новгородскимъ  Приказомъ 
пришли  въ  в'Ьден1е  посольскаго  Приказа. 

1)  Иванъ  Васильевичь  Грозный    въ  Писцовомъ  наказ-Ь  разд-Ьлилъ  па*     5» 

хотныя  земли    по  полосам'^,    тогдашней    Росс1И  на  три  доброты;    въ  добрыя 

Земля  положены  земли  за  акшя  т.  е.    за  Окою  внизъ  по  волг-Ь,    Средними 

поверстаны    владимирская,    Московскгя  и  пр. .  .    а  Галицктя    и  Костромск1Я, 

куда  принадлежали    и  Вятск1я  почтены  въ  худыя.   По  троякому    разд-Ьлешю 

земель,  троякое  было  до   1626  года    разд-Ьленае    и  сохъ:  кто  на  доброй  Зем- 

I  л-Ь  жилъ  тому  клались  соха  въ  8оо  четвертей,  на  средней   въ  12оо  четвер- 

I  тей  а  нахудой  въ  гВоо  четвертей.  Сл-Ьдо^ательно  Вятчане  платя  подать  съ 

'  сохи,    и  платили    оную  потому    смыслу    съ  хВоо  четвертей  Земли.    А  какъ 
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-^;,   Ш1Й  приказъ.    Монастыриже    иприходы    съ  жившихъ  на  ихъ 
^(ч   земляхъ   крестьянъ  положенное  ||  и    договоренное    пожилое   и 
оброЕи   сбирали    на  себя,    платя    десятину    и   на  Патрхарха. 
Таково  было  общее  состояше  д-Ьлъ  на  Вятк'Ь,  какъ  въ  1637  го- 
ду прибыль    туда  Воеводою  Михаилъ  бедоровичь    ЕропЕинъ, 


четверть  тогда  щиталась  въ  длину  и  ширину  по  25-ти  а)  царскихъ  саженъ 
(разум-Ьется  размахъ  руки,  или  пространство  между  разтянутыми  руками 
отъ  конца  съ  одной  до  конца  другой.)  то  квадратняя  четверть  содержала 
625  саженъ.  Но  какъ  поселянинъ  толь  великое  пространство,  какое  повер- 
стано въ  одну  Соху  т.  е.  1800  квадратныхъ  четвертей  или  1125,000  квадрат- 
ныхъ  саженъ  натурально  обработывать  одинъ  не  могъ,  а  разв-Ь  малую  часть 
онаго,  то  и  платежъ  податей  никогда  не  могъ  быть  зд'Ьсь  съ  ц'Ьлой  сохи 
5^  обработанной  Ц  земли  взносимъ  отъ  одного  поселянина;  но  съ  полу  сохи, 
59  чети  сохи,  съ  полу  чети  сохи,  съ  получети  и  такъ  дал-Ье.  А  по  сему  не 
могли  быть  тогда  значительны  податные  сборы  съ  Вятки,  равно  какъ  и 
Солдатскхе  Наборы.  Ибо  какъ  по  судебнику  велено  брать  со  юо  четвертей 
доброй  земли  по  I  челов-Ьку  впрочемъ  со  всЬмъ  вооруженному  и  должен- 
ствовавшему во  весь  походъ  быть  на  своемъ  содержан1И,  и  съ  лошадью,  а 
по  Указу  Годунова  1604  года  1юля  12  дня  протйвъ  самозванца  поведено 
брать  во  всей  Росс1и  по  человЪкужъ  съ  2оо  четвертей,  доброюжъ  Землею 
при  Солдатскомъ  набор-Ь  разум-Ьдось  по  судебнику  не  качество  уже  троякое 
пахотной  земли,  но  вообш.е  всякая  пахатная  земля  въ  четверти  полагаемая, 
л'Ьсажъ  и  по  косы  въ  числ'Ь  доброй  Земли  и  въ  четверти  не  клались,  то  по 
сему  Вятчане  по  причин-Ь  очень  л-Ьсистыхъ,  а  не  малою  част1го  болотистыхъ 
ихъ  м-Ьстъ,  не  могли  довольно  значителънова  числа  и  людей  ставить  на 
службу  царскую.  Сему  не  можетъ  противор-Ьчить  случайной  указъ  тогожъ 
Годунова  въ  томъ  же  1604  году  состоявшхй,  коимъ  предписывалось  протйвъ 
Самозванца  почти  поголовное  вооруженхе,  и  вольницл.  Впрочемъ  въ  перепи- 
сей писцовъ  около  1626  по  1630  годовъ,  учиненныхъ  при  Михаил'Ь  Эедо- 
рович-Ь  положено  платить  подати  съ  дворовъ  и  вытей,  или  семей,  но  и 
тогда  не  платилисъ  полной  выти  по  недостатку  работниковъ. 


а)  въ  томъ  же  наказ-Ь  десятиною  называлась  десятая  часть  квадрат-1 
иой  версты,  а  верста  въ  длину  и  ширину  клалась  по  500  саженъ.  Сл'Ьдова-' 
тельно  десятина  была  въ  50  саженъ  въ  длину  и  Ширину;  она  д-Ьлилась  на^ 
дв'Ь  четверти;  Сл-Ьдовательно  четверть  была  по  25  саженъ  въ  длину  и  П1И"1| 
рину,  и  сихъ  четвертей,  какъ  выше  сказано,  казалось  на  соху  разной  доб- 
роты земли  по  разному  количеству. 


—  83  — 

до  которому    сл-Ьдовалъ  не  перерывный    рядъ  изв'Ьстныхъ  на 
Вятк-Ь  Воеводъ  ^). 

Промысдъ,  покровительству Е01Д1Й  Росс1и  даровалъ  въ 
Насл^деик^  Росс1йскаго  Престола  АлексЬе  Михайловиче  доб- 
раго  и  д^ятельваго  Государя  о  ней  въ  1645  году  ^)  Озеаме- 
новапномъ  особенными  благод'Ьян1ями,  на  Росс1Ю  изл1янными 
отъ  Бога,  явилъ  въ  томъ  году  оныя  чудеснымъ  д'Ьйств1емъ  и 
въ  Вятской  области.  Въ  Хлыковской  приходской  Церкви  Свя- 
тыя  Троицы,  стоявшая  съ  издавна  на  паперти  икона  Спаси- 
телева,  къ  которой  мало  им'Ьли  тогда  вниман1я,  была  избрана 
свыше  оруд1емъ  т-Ьхъ  благод']Ьян1й  симъ  образомъ:  въ  12  день 
Хюля  сего  года,  Сл'Ьдовательно  въ  тотъ  самой  день,  въ  которой 
приеялъ  цравлен1е  Царь  АлексЬй  Михайловичь,  случилось 
одному  бол'Ьзшю  одержимому  Христ1апину  пр1итти  къ  оной 
церкв-Ь  помолиться;  но  невходя  прямо  въ  оную  челов-Ькъ  сей 
остановился  на  паперти  предъ  Спасителевою  оною  иконою, 
и  молясь  съ  усердхемъ  позналъ  въ  себЬ,  что  болезнь  его  при 
томъ  миновалась.  Событ1е  схе  не  осталось  въ  безъ  изв-Ьстности,  оно 
отъ  признательнаго  того  Христ1анина  перешло  въ  св'Ьдеше 
многихъ;  усердные  богомольцы  и  болЬе  страждущ1е  бол-Ьзнями, 
стали  молитвами  своими  приб-Ьгать  къ  оной,  и  первое  дМ- 
ств1е  Милосерд1я  Бож1я  познали  и  подтвердили  новыми  на 
самихъ  себ-Ь  сбывшимися  опытами.  Распространившаяся  вско- 
Р'Ь  за  пределы  вятсше  слава  о  семъ  образ1Ь,  дошла  наконецъ 
?  до  слуха  самаго  Царя.  По  буждаемый  Благочестхемъ;  а  паче  ^^ 
<;оз  II  знан1емъ  Бож1яго  о  себ^  самомъ  благоволешя,   ознамено— -^ 


^)  Посл-к  Европкина  всегда  были  на  В ятк'Ь  воевэды  я  ихъ  вношу  въ  С1е 
сочиненхе  мое  какъ  особенный  исторический  иитересъ,  по  тому  бол-Ье,  что 
некоторое  благородное  росс1Йское  дворянство  пэзнаетъ  иногда  почтенныхъ 
своихъ  въ  нихъ  прсдковъ. 

'^)  По  н^которыиъ  запискамъ  значится,  что  въ  семъ  году  образъ 
Николая  великорецк1й  опять  былъ  пэновленъ  въ  Москве,  куда  былъ  и  въ 
ас  время  ношенъ  со  Сиасителевымъ. 

6* 
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вавшаго  первые  дни  Его  правленхя,  Царь  Благоволилъ  самъ 
своею  особою  воздать  оной  поклонеше;  а  потому  въ  1647  году 
увазалъ  итти  нарочито  на  Вятку  Московскому  БогоявленсЕОму 
Игумену  Паонут1ю  дабы  принесъ  оттуда  прославленный  Спа- 
сителевъ  образъ  въ  Москву,  гд'Ь  по  принесен1и  поставленъ 
былъ  сперва  въ  большемъ  Успенскомъ  Соборе;  а  по  томъ 
въ  ПреображенсЕОмъ  при  царскихъ  вратахъ.  Государь  Але- 
ксей Михайловичъ  желая  конечно  дабы  образъ  сей  служилъ 
для  столицы  всегдашнимъ  воспоминан1емъ  чудесъ,  ознамено- 
вавшихъ  первый  день  Царствован1я  Его,  вознам'Ьрился  оной  ос- 
тавить на  всегда  въ  Москв^Ь.  А  по  сему  повел^Ьвъ  списать  съ 
него  списокъ,  и  обложить  серебрянымъ  подъ  золотомъ  окла- 
домъ  приказалъ  оной  доставить, на  Вятку.  Посему  Царскому 
повел'Ьн1ю  отправленъ  былъ  изъ  Москвы  новый  сей  образъ 
10  сентября  1648  года  съ  Игуменомъ  воздвиженскаго  Мона- 
стыря Варлаамомъ;  и  принесенъ  въ  Хлыновъ  11  декабря. 
Въ  дополнен1е  Царскихъ  своихъ  милостей,  пол^аловалъ  Госу- 
дарь къ  Троицкому  Хлыновскому  приходу  колоколъ  въ 
106  пудъ. 

Съ  сего  времени  до  1654  года  были  на  Вятк^  воевода- 
ми: Леонтьевъ  по  немъ  йванъ  бедоровичь  Соловнинъ,  кото- 
раго  м-Ьсто  заступплъ  князь  АлексЬй  Борисовичь  Политовъ^). 

Хотя  Современи  покорешя  Вятчанъ;  а  особливо  Царя 
Ивана  Васильевича  Грознаго  были  на  Вятк-Ь  д'Ьлаемы  писца- 
ми переписи,  но  архивы  оныхъ  не  сохранили;  остатки  пере- 
писей д'Ьланныхъ  при  Цар-Ь  Михаиле  Оедорович'Ь,  хотя  и  есть 
н-Ькоторые  но  неполны;  А  посему  народо  на  селен1я  въ  сей 
стороне  П0С1И  времена  определить  было  не  можно,  несколь- 
ко удовлетворить  въ  томъ  можетъ  учиненная  въ  1654  году 
писцомъ  Карауловымъ    генеральная  по  всей   Вятской  области 


^)  Протопопыже  посл-Ь  Бакетова  по  с1е  время  при  Никольскомъ  собо- 
р-Ь  были:  Род1онъ  Курочкинъ  и  понемъ  Иванъ  Аммосовъ.. 
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перепись,  коя  превосходитъ  остяевскую  въ  1626  году  и  въ 
сл1^дующихъ  годахъ  генеральнуюже  перепись  1380-ю  дворами; 
а  людьми  3039' ю  человеками,  по  пей  населен1е  значится: 


1-е  Хлыновъ,  въ  пемъ  дворовъ  посадски хъ  .    .676. 

Церковничьихъ  .    .  50. 
,1юдей  посадскихъ   .    .  786. 
—      церковниковъ.  .    52. 

Приходы: 


1.  Богоявленской. 

2.  Никольской. 

3.  Воскресенской. 

4.  Рожественской. 

5.  Троицкой. 

6.  Вознесенской. 

7.  Ср-Ьтенской. 


Въ  Его  у^зд-Ь  Погосты  или  Села: 
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1. 

Быстрицкой. 

12.  Коспнской. 

1. 

Бахтинской. 

13.  Бобинской. 

3. 

Кстининской. 

14.  Волковской. 

4. 

Пасеговской. 

15.  Ильинской. 

5. 

Кырмыжекой. 

16.  Никольской, 

6. 

Усть  Чепецкой 

. 

17.  Подр'Ьльской. 

7. 

Ильинской  на 

Чепц-Ь. 

18.  Медянской. 

8. 

Волчьевской. 

1У.  Загарской. 

9. 

Селезеневской. 

20.  Сааской. 

10. 

Кодражской. 

21.  Чудиновской. 

П. 

Филиповской. 

22.  Лецкой. 

Дворовъ  К 

рестьянскихъ  .    .    .  5526. 

ц 

ерковничьихъ  .    .    .    117. 

Люде 

й  Крестьянъ    .    .    .  7152. 

Церковниковъ  .    .     127. 
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2.  Слободской  ^)  въ  вемъ  дворовъ  Посадскихъ  .    .  329. 

Церковничьихъ.     22. 

Людей  Посадскихъ.  . 

Церковниковъ.  . 

Въ  Его  У-^зд-Ь  Погосты: 

6.  Ильинской. 


399. 
26. 
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1.  Преображенской. 

2.  Рожественской. 

3.  Егорьевской. 

4.  Алетьевской. 

5.  Димитр1евской. 


7.  Троицкой. 

8.  Никольской. 

9.  Прокопьевской. 
11.  Всесвятской. 


Дворовъ  Крестьянскихъ  • 
Церковничьихъ  . 
Людей  Крестьянъ    . 
—      Церковниковъ 


3.  Орловъ,  въ  вемъ  Дворовъ  Пасадскихъ 

Церковничьихъ. 
Людей  Посадскихъ 


1686. 

50. 
2083. 

50. 


62. 
15. 
62. 


Церковниковъ  .15. 


Приходы. 


1.  Архангельской. 

2.  Троицкой. 

3.  Благов-Ьщенской. 


3 
о 


Церкви 
вс^  дере- 
вянные. 


Въ  Его  У'Ьзд'Ь  Погосты. 

1.  Никольской. 

2.  Покровской. 

3.  Спаской. 


^)  По  карауловской  переписи  приходы  въ  Г.  Слободскомъ  незначатся^ 
то  для  любопытства  представляются  оныя  по  частной  переписи  писца  домо- 
жирова,  за  2  5  л'Ьтъ  деланной  предъ  карауловкою. 


I.  Преображенской 


.  Екатерининской!  Соборы<| 
.  Никольской         ^  ( 


Церкви 


деревянные. 
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Дворовъ  Крестьянскихъ  .    .    .  1062. 

—  Церковничьихъ  ...      20. 

Людей  Крестьян!, 1277. 

Церковеиковъ 21. 

4.  Котельничь,  въ  немъ  дворовъ  Посадскихъ  .  147. 

Церковничьихъ  ...    10. 

Людей  Посадскихъ    .    .    ,  147. 

—     Церковниковъ     .    .    11. 

Приходы: 

1.  Архангельской.     [   _,  ^  Церкви 
о    гп            «               {  Соборы.   ^  "^ 

2.  хроицкои.  I  ^      деревянные. 

3.  Назваше 

4.  Неизв-Ьстно. 

Въ  Его  у^зд'Ь  Погосты: 

1.  Молотниковской. 

2.  Гостевской. 

3.  Юрьевской. 

4.  Куринской. 

5.  Спаской. 

6.  Окатьевской. 

Дворовъ  Крестьянскихъ  .    .    ,  1501. 

Церковничьихъ  ...      30. 

Людей  Крестьянъ 2008. 

—  Церковниковъ  ....      36. 

5.  Шестаковъ,  въ  немъ  дворовъ  посадскихъ.    .27.  63 

Церковничьихъ    ...    6. 
Людей  Посадскихъ 30. 

—  Церковниковъ  ....    6. 

Въ  Его  У'Ьзд'Ь  Погостъ:  1  Георгхевской. 

Дворовъ  Крестьянскихъ.  95  съ  95  челов-Ьками. 
—       Церковничьихъ.     3  съ     3.  — 
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Монастыри: 

• 
1.  Успенской  Трифоповъ,  за  Острогомъ,  Архимандритской, 

на  Его  Земляхъ  Ёрестьянскихъ  дворовъ  811. 

Людей  Крестьянъ  .  874. 

2.  Воздвиженской,  на  Чупц-Ь  Строительской  ^). 

На  Его  земляхъ  Дворовъ  Крестьянскихъ  95. 

Крестьянъ  .    .111. 

3.  Усть  Святицкой,  Спаской  ^). 
Безземельной. 

4.  Истобенской,  Троицкой,  Строительской  ^). 
На  Его  земляхъ  Дворовъ  Крестьянскихъ. 45. 

Крестьянъ.    .  45. 

5.  Предтеческой,  въ  Котельнич'Ь,  Казначейской  ^). 

На  Его  Земляхъ  дворовъ  Крестьян.  .    .    .  42. 

Крестьянъ  .    .    .  45. 

6.  Богоявленской  Трифоновъ. 

На  Его  земляхъ  Дворовъ  крестьянскихъ.  .  47. 

Крестьянъ  .    .      54. 

7.  Троицкой  Холуницкой  ^). 

На  Его  зем.1яхъ  дворовъ  Крестьян.  .    .    ,  50. 

Крестьянъ  .    .    .  54. 

8.  Екатерининской,  Троицкой,  Строительской  ^). 

на  Его  земляхъ  дворовъ  крестьянскихъ.    .  50. 

Крестьянъ  .    .    .  55. 


^)  Когда  и  к-Ьмъ  построены    монастыри  С1и.  св'Ьден1Я  не  им-Ью,  а  в'Ь- 
роятно  по.1учили  оные  начало  при  Михаил-Ь  ©едорович'Ь. 
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Къ  разнымъ  Приходамъ  на  принадлежащихъ  Земляхъ.        64 

ХлыноБСКвмъ: 

Къ  Богоявленскому  Собору  Дворовъ  Крестьян.    72. 
Крестьянъ 98. 

Никольскому 280. 

Крестьянъ 365, 

Воскресенскому  приходу  дворовъ  крест.     .  42. 
Крестьянъ 52. 

Рожественскому       —       дворовъ  крест.     .  27. 
Крестьянъ 37. 

Троицкому  Дворовъ  крестьянскохъ.    .    .    .  49. 

Крестьянъ 64. 

Ср']Ьтенскому  дворовъ  крест 4. 

Крестьянъ 7. 

Къ  Орловскому  Архангельскому  Собору  дворовъ  крест.  3. 

Крестьянъ 3. 

Слободскому  Воскресенскому  приходу    дворовъ  крест.  7, 

Крестьянъ 9. 

Шсстаковскимъ  двумъ  соборамъ   Дворовъ    крест.  .    ,    4. 

Крестьянъ     . 4. 

14такъ  по  сей  переписи  посадскихъ  и  Крестьянскихъ 

дворовъ  , 12,770. 

Церковнечьихъ  353. 

А  всЬхъ  на  Вятк'Ь  ....  13,093. 
Людей  Посадскихъ  и  крест.  15,875. 
Церковниковъ 353. 

А  вс1зхъ  на  Вятк1Ь 16223. 
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Изъ  сей  переписи  въ  отношен1и  къ  настоящимъ  време- 
намъ  и  С0СТ0ЯБ1Ю  сей  страны,  можно  заметить  С1и  главный 
обстоятельства;  первое:  Малое  ея  въ  прошлыя  времена  насе- 
лен1е  с1е  происходило  отъ  разныхъ  причинъ,  а  имянно:  во 
время  своевольнаго  Вятчанъ  состоян1я  не  мало  уменшалось 
ихъ  число  отъ  раздоровъ  и  дракъ  междоусобныхъ;  и  дракъ 
съ  другими,  въ  возвагражден1*е  сей  убыли  не  было,  соразм^р- 
наго  числа  новыхъ  изъ  другихъ  краевъ  сюда  с^§лившиxся 
людей,  ибо  по  завоевап1и  Вятки  Росс1йской  власти,  да  и  по- 
влад'Ьн1ю  предъ  т-Ьмъ  зд1)Сь  Татаръ  мало  желавшихъ  было 
къ  тому  людей  а  сверхъ  того  Отъ  временъ  ТоаннаГрознаго,  не  такъ 
свободны  стали  и  пересе  ||  лен1я  рускихъ;  а  наипаче  изъ  одной 
области  въ  другую,  къ  семужъ  надобно  сказать  ито,  что 
не  льзя  думать,  чтобъ  значущееся  въ  сей  переписи  число  дворовъ 
илюдей  точно  опред'Ьляло  тогдашнее  васелен1е  Вятки;  ибо 
какъ  при  писцовыхъ  и  дворовыхъ  переписяхъ  мног1е,  не  хотя 
платить  даней  бросали  земли  и  домы  и  закрывались  въ  то 
время,  когда  оныя  чинены  были,  или  и  совсЬмъ  уходили 
бросая  вовсе  земли  и  домы,  отъ  чего  много  ихъ  запуст-Ьвало. 
Сл-Ьдовательно  и  въ  окладъ  при  переписяхъ  нечислено,  а 
притомъ  изв-Ьстно,  что  прит^хъ  переписяхъ  не  всякаго  воз- 
раста  мужской  полъ  былъ  въ  переписи  полагаемъ,  а  только 
одни  работники;  Женской  же  въ  означенной  зд'Ьсь  переписи 
не  почйсленъ,  а  потому  число  людей  показанное  кажется 
столь  велико,  что  въ  отношен1и  къ  подушнымъ  поздн^Ьйшимъ 
переписямъ,  вовсе  къ  числу  дворовъ  не  пропорщально. 
Второе:  образъ  населен1я  Вятчане  съ  издревле  видно,  им^ли 
весьма  разс^Ьянной;  ревность  къ  церкви  побуждала  ихъ  съ 
истари  заводить  много  въ  городахъ  и  уЬздахъ  церквей,  число 
коихъ  въ  т'Ьхъ  и  другихъ  не  пропорщонально  велико  къ  наро- 
до-населен1ю,и  с1яже  ревность  побуждая  ихъ  жить  ближе  къ  церк- 
вамъ,  раздробляя  ихъ  по  погостамъ,  кои  по  множеству  своему  не 
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могли  быть  многолюдны,  что  зам-Ьчается  и  насамыхъ  городахъ 
ихъ,  а  къ  сему  присоединились  разсЬянности  ихъ  и  та  причина, 
что  съ  издревле  им'Ья  вольность  и  навыкъ  перем-Ьнять  земли  и 
сЬлиться  на  новыхъ,  разбродилпсь  всегда  по  почиекамъ. 
Первая  причина  непредвосудительна,  какъ  д^ло  благочест1я; 
а  вторая  извинительна  по  тому,  что  глинистыя  холодныя  и^ 
плотныя  земли  во  всей  окружности  уЬздовъ  Вятскихъ  иреиму- 
ществующ1я  скоро  истощеваясь  въ  плодоносныхъ  силахъ  и 
невспомоществуясь  добрымъ  искусомъ  въ  землед-^лти  крестьянъ, 
заставляли  ихъ^  незахот-Ьвшихъ  много  прилагать  труда  безъ 
желаемой  пользы,  приниматься  за  св'Ьж1я,  а  потому  и  разсЬ- 
ляться  дробно.  Трет1е:  въ  черномъ  народ-Ь  известный  по  сей 
переписи  кром-Ь  посадскихъ,  и  на  Государственныхъ,  также 
Монастырскихъ  и  приходскихъ  земляхъ  съ  платежемъ  по  уго- 
вору половины  отъ  раждающагося  хл'Ьба,  или  другихъ  выгодъ» 
2-е  бобыли;  люди  безземельные  и  в-Ьроятно  л'Ьнивые  не  хо- 
т'Ьвш1е  обработывать  земель,  и  платить  по  писцовымъ  окла- 
дамъ  подати;  Тунеядцы  С1и  жили,  какъ  зам-Ьчается,  бол'Ье 
при  монастыряхъ,  и  приходахъ  попогостамъ  такъ  въ  большомъ 
числ'Ь,  что  мног1е  погосты  состояли,  только  изъ  церковниковъ 
и  н'Ьсколькихъ  бобылей;  а  въ  иныхъ  только  и  дворовъ,  попа 
дьячка  да  бобыля;  они  служили  надобностямъ  церковниковъ 
и  церкви,  и  пахали  иногда  въ  ихъ  пользу  приходсшя  и  мона- 
стырск1я  земли,  изъ  хл-Ьба  или  другой  платы  не  можно  от- 
носить начало  сихъ  людей  на  Вятк^  тому,  чтобы  не  доста- 
вало сд'Ьсь  способныхъ  тогда  для  пашни  земель,  а  чтобъ 
писцамъ  не  изъ  чего  было  делать  имъ  выд-Ьлъ,  когда  какъ 
видно,  изъ  переписей,  лежало  много  порожней,  и  въ  пустЬ 
брошенной  пахатной  земли,  а  л-Ьса  представляли  подъ  собою  ^5 
оной.  Они  сами  не  хотели  пользоваться  ими  совс^мъ.  ||  ~^ 

3.  Ниш,1е,  люди  или  дряхлые  или  ув-Ьчные,  или  при- 
творные ханжи,  живш1е  примонастыряхъ  и  приходскихъ  цер- 
квахъ,  не  р'Ьдко  вм'Ьст'Ь  съ  бобылями,  и  питавш1еся  отъ  тра- 
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пезы  церковной  ^)  состоявшей  тогда  6ол1^ь  изъ  приношев1й  къ- 
Церквамъ,  подобно  языческимъ  жертво  приношен1ямъ,  что  на- 
зывается на  Вятк-Ь  „Свято^.  Сверхъ  вс^хъ  выше  означен 
ныхъ  состоян1й  людей  означаетъ  перепись  с1я  въ  Г.  Хлынов']^ 
н'Ьокольквхъ  ужъ  гостиной  ^)  и  суконной  ^)  сотни  людей,  въ 
сообразность  Карауловымъ  учиненной  переписи  сей,  д^Ьланъ 
былъ  по  указу  Никона  11атр1арха  въ  томъ  же  1654  году  для 
десятивнаго  ^)  Патр1арху  съ  приходскихъ  дворовъ  збора  такъ 
называемой  зарубной  окладной  списокъ  *)  по  коему  оказывается 
во  всей  Вятк-Ь,  положенБыхъ  старостами  поповскихъ  въ  тотъ 
окладъ  около  16123  дворовъ;  а  годовой  съ  нихъ  сборъ  поло- 
женъ  со  100  дворовъ    по  шести    денегъ    съ    четью    деньгою; 


^)  Нищихъ  велено  содержать  и  питать  при  Церквахъ.  Современи  еще 
принят1я  Христ]анской  в-Ьры  въ  росс1ю:  въ  устав'Ь  Владимира  I.  и  руской 
правд-к  Ярославовой  о  семъ  пишется.  Для  сего  при  н-Ькоторыхъ  Церквахъ, 
нарочитыя  заводимы  были  трапезы,  гд'Ь  нищ1е  жили  и  питались. 

'^)  Гостиной  сотни  люди  были  тоже,  что  нын-Ь  купцы,  но  они  произ- 
водили торгъ  Гуртов  ж  только  по  внутреннимъ  городамъ  Росс1и;  и  пообо 
роту  торговъ  и  капиталовъ  разд-Ьдены  (какъ  значится  въ  Уложен1и)  стали 
на  три  статьи:  б^»льшую,  среднюю  и  меньшую  изъ  нихъ  жаловали  Государи 
въ  Гости,  съ  коимЕт  состояли  подъ  одними  начальствами.  Суконная  сотня 
начала  быть  во- время  Алексия  Михайловича,  когда  сей  Государь  учреждая 
по  новому  образцу  войска;  олред-Ьлилъ  имъ  клзенное  од'Ьян1е  для  котораго 
были  отъ  р.зныхъ  людей  по  обязательствамъ  иподрядамъ  съ  к^^зною 
д-Ьлаемы  и  поставляемы  сукна;  отъ  сего  получили  начало  свэе  суконная 
сотня,  и  людей  оной,  которые  в-Ьдомы  были  вм-Ьст-Ь  съ  гостиною  сотнею 
съ  1665  года  казеннымъ  дворомъ  в-Ьдавшнмъ  выдачу  на  войско  аммуниц1и, 
и  загэтовлен1е  оной. 

^)  Положен1е  десятинныхъ  дворовъ  на  Митрополитовъ  и  потомъ  на 
Патр1арховъ  Росс1Йскихъ  зд-Ьлано  еще  во  время  Владимира  I.  въ  устав^Ь  по 
ддв  годъ  такъ  пишется:  «Отъ  всякаго  княжа  суда  десятая  векша;  а  изъ 
торгу  десятая  нед'Ьля  а  отъ  дани  и  отъ  в-Ьры  и  изъ  всего  схода  и  прибытка, 
и  отъ  лова  княжз,  и  отъ  всякаго  жита  десятое  въ  Соборную  Церковь  Епископу. 

^)  Означенные  экстракты  переписей  караулова  и  поповъ  для  Г1атр1арха, 
извлечены  мною  изъ  полныхъ  списковъ  оныхъ,  находящихся  призд'Ьшнемъ 
Каеедральномъ  Собэр-Ь,  кои  указомъ  Патрхарха  Никона  поведено  сд-Ьсь 
т.  е.  на  Вятк'Ь  хранить  на  всегдашн1Я  времена. 
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и  по  сему  окладу  съ  Хлыпова  и  Его  уЬзда  поступило  доходу 
на  Патр1арха  1 — 31  алтьшъ  полторм  деньги  съ  осминою  (ось- 
мою)  съ  Орлова  съ  уЬздомъ  11  аггынъ  полъ  пяты  деньги 
безъ  полу  осмины  (шеснатцатой);  съКотельнпча  и  Его  уЬзда 
17  алтыпъ,  и  три  полу  осмины  деньги;  со  Слободскаго  и  У'Ьзда 
20  алтынъ  полшесты  деньги  съ  осминою;  съ  Шестакова  и 
У'Ьзда  его  1  алтынъ  3  деньги  съ  четью,  и  съ  полуосминою 
Итакъ  всего  сбору  съ  Вятки  3  рубли  15  алтынъ  бУг  денегъ 
и  съ  полуосминою  деньги  ^).  Города  Вятск1е  обнесены  были 
въ  С1е  время  полисадами  или  острогами,  съ  подд'Ьланными  на 
про'Ьзжихъ  дорогахъ  башнями,  въ  н'Ькоторыхъ  ||  паходилист- 
и  не  болып1е  арсеналы  т.  е.  пороховые  погреба,  медные  пи- 
щали (пушки)  немало  чугунныхъ  ядеръ  и  понЬскольку  камен- 
ныхъ,  несколько  пищалей  затинпыхъ  (осадныхъ)  съ  особен- 
ными въ  немаломъ  числ'Ь  ядрами,  и  также  несколько  пища- 
лей ручныхъ  ружей  съ  не  малымъ  количествомъ  свинцу.  Въ 
Хлынов'Ь  Успенской,  а  въ  Слобояскомъ  Богоявленской  мона- 
стыри были  еще  за  острогами,  или  вн-Ь  городовъ.  При  нихъ 
изъ  селившихся  монастырскихъ  служекъ  и  мастеровыхъ  про- 
изошли слободы;  Хлыновская  слобода,  (что  нын'Ь  называется 
слободка)  им^ла  25  дворовъ,  и  слободская  17. 

Въ  1657  году,  въ  которомъ  пргЬхалъ  па  Вятку  Воево- 
дою йванъ  Ивановичь  Дашковъ  посл-Ьдовала  весною  во  всей 
области  сей,  а  особливо  въ  ХлыповЪ  и  окружающихъ  его 
селахъ  и  деревняхъ  моровая  язва  на  людей,  которая  похи- 
щала ихъ  не  только  по  домамъ,  но  и  подорогамъ,  и  вообще 
въ  такомъ  множеств'Ь,  что  едва  успевали  ихъ  хоронить. 
Воевода  Дашковъ  сд-Ьлавъ  по  сему  случаю  съ  тогдашнимх 
Успенскаго  Монастыря  Архимандритомъ  совЬтъ,  положили 
общимъ  съ  нимъ  соглас1емъ  сделать  особенное  на  сей  случай 
молен1е,    Спасителеву,    (о  коемъ    выше    говорено)    образу,    и 
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'")  Деньги  с'ш  отсылались  въ  Патр1аршш  дворецъ,  или  Цриказъ. 
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постъ.  А  по  сему  дано  приказан1е  повс4мъ  городамъ  и  ихъ 
уЬздамъ,  селамъ  въ  пятую  нед-блю  В.  поста  вс^мъ  неизьем- 
лемо  принять  строжайшее  гов^нхе,  а  въ  воскресеше  той 
нед'Ьли  праздновать  во  вс^хъ  церквахъ  не  рукотворенному 
Спасову  образу  со  всеношнымъ  бя'Ьяхежъ  и  освящен1емъ  воды, 
въ  городахъ  же  приходить  отъ  приходскихъ  церквей  съ  кре- 
стами и  иконами  въ  соборы,  изъ  коихъ  им-Ьть  крестные  ходы 
во  кругъ  городовъ  тоже  чинить  и  по  селамъ,  и  такимъ  обра- 
зомъ  молить  Бога  во  избавлен1е  отъ  общаго  б^дств1я.  ОбЬтъ 
сей  исполненъ  и — язва  духовною  сею  аптекою  уврачевана 
и  прекращена.  Въ  память  ниспосланнаго  отъ  небесъ  избав- 
лен1я  сего  установлено  тогдажъ  общимъ  сов'Ьщан1емъ  началь- 
н-Ьйшихъ  на  Вятк'Ь  праздновать  на  всЬ  будущ1я  времена  по 
вс'Ьмъ  Вятскимъ  Городамъ  и  селамъ  нерукотворенному  образу 
въ  четвертую  и  пятую  неделю  Великаго  поста  такимъ  обра- 
зомъ  ^).  какъ  выше  сказано. 

Воспрославленные  чудесами  Николаевъ  и  Спаснтелевъ, 
образа,  особенная  привязааность  Жителей,  на  томъ  освован- 
ная,  къ  церкви,  не  только  не  оставалась  безъ  вниман1я  вла- 
сти, но  располагала  оную  еще  къ  учрежден1ю  въ  ней  особаго 
духовнаго  начальства — Епарх1и.  Дальность  пути  къ  Москв-Ь  по 

67  духовнымъ  д-Ьламъ  къ  11атр1архамъ,  подъ  непосредственнымъ  \\ 

68  в^дешемъ,  коихъ  состояло  духовенство  Вятское  по  с1е  врех1я; 
пасеше  пермязовъ  и  русскихъ  христ1анъ  въ  великомъ  числ^Ь 
населившихся  по  Кам-Ь  и  Чусовой,  взглядъ  на  непросв'Ьщен- 
ныхъ  в-Ьрою  Вогулъ,  и  Воти  не  прибранной  еще  по  настоя- 
щему не  только  въ  н-Ьдро  росс1йской  церкви,  но  ивласти^ 
были  главныя  побудительныя  причины  учредить  въ  Вятской 
области  Епаршее    Правлен1е.    Итакъ  указомъ   Царя  АлексЬя 


')  Установлен1е  с\е,  такъ  какъ  и  друпя  древн'Ьйш1я,  на  показан1И 
Вятчанъ  утверждено  было  посл-Ь  соборными  изложешями  Вятскихъ  Епар- 
х1альныхъ  Арх1ереевъ  очемъ  зам-Ьтимъ  на  семъ  м-Ьст-Ь,  по  тому  оное  выпол- 
няется и  понын-Ь. 
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Михаиловича,  и  со0зволен1емъ  Патрхарха  Никова  положено 
было  въ  1658  году  уничтожить  Коломенскую  Епарх1ю  и  пе- 
ревесть тамошняго  Арх1ерея  на  Вятку  въ  Хлыновъ  ^).  А  по 
сему  тогда  Епископъ    коло.менск1й  Александръ  переведенъ  со 


')  Не  справедливо  мног1е  основывая  на  одномъ  именоваши  Вятской 
Епарх1и  Арххереевъ,  Вятскими,  и  Великопермскими,  думаютъ,  что  Вятская 
Епарх1я  по  преемничеству  перешла  на  Вятку  отъ  Стефана  ВелиЕ^опермскаго 
и  бывшихъ  посл-^  его  въ  великой  Перм1и  Арх1ереевъ,  Герасима,  Поликарпа 
1оны,  святыхъ,  филофеа  и  пр.  Стефанъ  обращалъ  въ  христ1анство,  и  пасъ 
равно  какъ  и  Его  преемники  т-Ьхъ  Пермяковъ,  кои  жили  въ  нын'Ьшней 
Вологодской  губерши  по  р'Ькамъ  вычегд-Ь  выму,  и  уверховья  камы;  также 
и  сосЬдей  ихъ  зырянъ;  а  до  Пермяковъ,  клонившихся  дал'Ь  въ  юговостокъ 
и  Вогуличей,  что  въ  нын-Ьшней  Пермской  Губерн1и,  пропов-Ьдлнте  Его  и 
паства  мало  простирались,  да  истраны  с1и  покорены  были  Росс1и  спустя 
уже  около  ста  л-Ьтъ.  посл-Ь  Стефана,  и  потому  оставались  долгое  время  не 
просв-Ьщенными  в-Ьрою,  да  и  Вятчане  состоя  въ  в'Ьдеши  Митрогтолитовъ  и 
Патр1арховъ  невходили  въ  кругъ  Стефановой  и  Его  преемниковъ,  Епархш, 
а  потому  ни  онъ  нисл'Ьдовавш1е  по  немъ  Арххереи  не  назывались  Великоперм- 
скими и  Вятскими.  Итакъ  верн-Ье  можно  думать,  что  естьли  не  преемни- 
чество  Стефановой  Епарх1и,  то  страны  оную  составлявш1е  перешли  въ  Во- 
логодскую Епархш;  ибо  Вологодские  Арх1ереи  назывались  Вологодскими  и 
Пермскими,  и  въ  соборномъ  уложен1И  Царя  1аонна  Грознаго  въ  1581  году 
изданномъ  бывш1й  тогда  въ  Вологд-Ь  Епископъ  Варлаамъ  именованъ  Воло- 
годскимъ  и  Пермскимъ;  пэ  тому  что  всЬ  Пермяки  Стефаномъ  и  Его  Преем- 
никами, обращенные  въ  христ1анство  до  учрежден1я  Епархш  на  Вятк'Ь 
зав^Ьдываемы  были  вологодскими  Арх1ереями,  а  проч1е  съ  вишеры  къ  чусо- 
вой  живш1е  состояли  еще  вн-Ь  ихъ  паствы  и  въ  идолопоклонничеств-Ь.  Но 
какъ  не  только  С1и  и  Вогуличи,  будучи  весьма  отдалены  отъ  вологды  долж- 
ны были  обратить  на  себя  великхе  труды  тамошнихъ  Арх1ереевъ,  для  об- 
ращешя  ихъ  въ  христханство,  но  и  въ  самомъ  н'Ьдр-Ь  вологодской  Епарххи 
ншообращенные  въ  в-Ьру  Пермяки  и  друпе  иноплеменники,  къ  при.мор- 
скимъ  м-Ьстамъ  живш1е  и  въ  Единой  сей  Епарх1издключивш1еся  им-Ьли  нуж- 
ду для  утвержден1я  и  не  поколебимости  въ  христханств-Ь  въ  не  ослабномъ 
наставлен1и  чего  выполнить  по  многолюдству  оныхъ  народовъ  и  обширныя 
той  Епарх1и,  надзоромъ  своимъ  вологодскимъ  преосвященнымъ  было  не  мож- 
но, по  тому  и  подругимъ  причинамъ  за  полезное  признано  учредить  въ 
хлынов-Ь  Епарх1ю  и  причислить  кч-  ней  отъ  верховья  Камы  и  отъ  Колвы  на 
К^ъ  и  востокъ  жившую  Пермь  съ  част1ю  вогуличь.  А  посему  Вятск1е 
Арх1ереи  стали  называться  и  Пермскими,  а  вологодск1е  посл-Ьднее  с1е  наз- 
•ваше  оставили. 
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всею  ризницею,    п    церковными    сооорными    служителями    въ 
.Хлыновъ  II  куда  и  прибылъ  4  аср^Ьля    въ   воскресен1е    и  прп- 


нятъ  былъ  тутошнымъ  духовенствомъ  у  такъ  называемыхъ 
Святыхъ  воротъ  Усиенскаго  монастыря,  откуда  им'Ьлъ  цер- 
ковнымъ  церемон]'аломъ  шествхе  къ  главному  Богоявленскому 
собору,  и  оттуда  къ  Никольскому,  въ  которомъ  отправлено 
было  по  сему  случаю  обыкновенное  молебств1е,  и  который  съ 
сего  времени  сд^ланъ  Кафедральнымъ  соборомъ.  Преосвяш,ен- 
ный  же  по  новости  Епарх1и  и  по  недостатку  заведен1й  необ- 
ходимо нужныхъ  по  Арх1ереЕСКому  быту  и  самаго  ж4рх1ерей- 
скаго  дома,  Жилъ  въ  Успенскомъ  Трифоновомъ  Монастыр'Ь. 

Новоучрежденяая  С1я  Епарх1я  заключала  тогда  въ  себ^ 
вс^  пять  Вятскихъ  городовъ  еъ  уЬздами,  сверхъ  того  въ  Но- 
вогородской же  чети  состоявшая  великая  Пермь  съ  городами: 
Чердынею^  Соликамскомъ  съ  ихъ  уЬздами,  гд'Ь  заключались 
всЬ  Г. Г.  Строгоновыхъ  селен1я  съ  Чусовскими  городами,  Кай 
городъ  съ  у'Ьздомъ  и  вообще  всЬ  тЬ  мЬст^,  кои  находились 
по  верхнймъ  странамъ  камы  по  чусовой  и  впадающей  въ 
нее  сылв']§,  а  оттуда  въ  Юговостокъ  м-Ьста  около  нын'Ьшняго 
города  кунгура  которой  будучи  построенъ  въ  1664  году  со 
своимъ  у^^здомъ  причисленъ  былъ  къ  сей  Епарх1и,  отъ  сего 
рОрода  въ  Югозападъ  къ  кам-Ь,  до  т'Ьхъ  Ея  м-Ьстъ,  гд-Ь  охан- 
ской  и  осинскон  у^зды  см'Ьживаются  съ  Сарапульскимъ,  а 
оттуда  въ  низъ  по  правому  берегу  камы  л'Ьжащ1я  м1^ста  къ 
Казани,  гд-Ь  были  уже  русшя  селения,  хотя  городовъ  Сара- 
пула и  Елабуги  въ  с1е  время  тамъ  еще  не  было  зависимы 
были  отъ  казанской  Епарх1и  а  къ  Вятской  Епарх1и  въ  Юг-Ь 
отъ  Хлынова  причислены  н'Ькоторые  м-Ьста  изъ  казанской 
чети,  какъ  то:  окружности  нын'Ьшняго  города  Нолинска,  сло- 
бода кукарекая,  къ  западуже  и  сЬв^ру  отъ  Котельнича,  Орло- 
ва и  Хлынова  не  дал^Ье  простиралась  Губерн1я  С1я,  (Енарх1я)_, 
какъ  до  см'Ьжностей  крайнихъ  уЬздовъ  сихъ  Городовт,  откуда 
начиналась    Вологодская  Епарх1я.    Итакъ    въ  круг-Ь    Новоуч- 
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режденной  Вятской  Епарх1и  заключались  не  просв-Ьщенные 
Евангельскою  истинною  народы:  Часть  Пермяковъ  и  Вогуличь, 
сод'Ьвшая  посю  сторону  уральскихъ  горъ,  Вотяки  живш1е 
по  правую  сторону  р^ки  Чепцы  (но  Южную  Сторону  Чепцы 
сидевшая  вогь  относилась  тогда  къ  Казанской  Чети  и  Епар- 
Х1И,  хотя  и  не  было  до  нихъ  тогда  отношен1я  ни  по  той  ни 
подругой  части)  часть  черемисъ  жившая  въ  л'Ьсахъ  насм-Ьж- 
ностяхъ  Котельническаго  уЬзда  съ  Яранскимъ,  состоявшимъ 
подъ  Казанскою  Четью  и  Е'1арх1ею,  и  наконецъ  часть  Татаръ 
жившихъ  межъ  Вятчанами  и  Вотью.  Съ  гей-то  стороны  пред- 
стоялъ  великхй  подвигъ  Апостольсшя  должности  для  перво- 
свящеениковъ  Новоучрелгденной  Вятской  Епарх1и. 

По  новости  оной  для  нужныхъ  заведен1й  въ  томъ  же 
1658  году  насланною  изъ  Новгородскаго  приказа  грамотою 
пожаловалъ  Государь  какъ  на  построен1е,  такъ  и  насодержан1е 
дому  Арх1ерейскаго  въ  Вятскомъ  у^^зд-Ь  весь  бобинской  станъ  " 
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также    Котельническаго    Предтеческаго    Монастыря    Вотчины 

приписаны  была  кт,  Арххерейскому  дому.    Но  Просвященный 

Александръ  им'Ья  духъ    расположенный  бол'Ье  къ  уединенной 

жизни  и  молитв'Ь,  не  входилъ  въ  начинанхе  заботливыхъ  Еко- 

номическихъ    и  почти    ни  какихъ,    относительно   самого  себя 

издаше    церквей,    заведев1Й5    такъ  что  и  дома  Арх1ерейскаго 

не  построрлъ,    для  котораго    тоюжъ    грамотою  отведено  было 

при  Никольскомъ  собор'Ь  въ  Кремл-Ь  м-Ьсто;  а  потому  и  жилъ 

въ  Успенскомъ  монастыр'Ь  по  самой  конецъ  Епаршества.  Его 

приказан1емъ  только  построена  въ  семъ  Монастыре  надъ  Три- 

фоновою  могилою  на  м^Ьсте  прежней  Архимандритомъ  1овомъ 

большая  главная  деревянная  церковь  въ  два  этажа,  въ  верх- 

немъ  былъ  Х0Л0ДН1Й  въ  честь  Успен1я  а  въ  нижнемъ  теплый 

I  Благов'Ьщен1я  Богородицы  храмы. 

На  другой    годъ  посл^    прибыт1я  Епископа   Александра 

прибылъ  на  Вятку  воеводою  Софронъ  Алферьевичь  Хитрово, 

которой    управлялъ    сею    страною    два    года,    а   по    немъ  въ 

1661  году  опред'Ьлился  Воеводою  Князь  Иванъ  Михайловичь 
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Кайсаровъ.  Посл^жъ  сего  въ  1664  году  Князь  Григор1й  Афанась- 
евичь  Козловской  изъ  достойныхъ  прим'Ьчан1я  д-Ьлъ  сего  посл-Ьд- 
няго  воеводы  на  Вятк'Ь  было  то,  что  его  старан1емъ  въ  первой 
годъ  Воеводства  его  на  Вятк^  начатъ  сентября  3-го  дня  для  укреп- 
лен1я  во  кругъ  города  Хлынова  вм'бсто  прежняго  острога  ровъ  и 
большой  земляной  валъ^)  точно  по  тому  протяжен1Ю  какое  им']Ьлъ 
острогъ,  вм-Ьсто  коего  параллельно  валу  рублена  была  тогдаже 
Новая  Городовая  ст-Ьна  съ  башнями  на  про'Ьзжихъ  дорогахъ; 
да  тогдажъ  начали  д-Ьлать  и  другой  ровъ  и  валъ  ")  во  внут- 
ренности Города  во  кругъ  кремля;  а  Оба  приведены  къ  концу 
по  прошеств1и  трехъ  лЬтъ  т.  е.  въ  1667  году. 

Между  т'Ьмъ  по  осмил^тнемъ  пребыван1и  на  паств-Ь  въ 
Вятк'Ь  Преосвяп^еннаго  Александра  позванъ  онъ  былъ  указомъ 
Царя  Алекс'Ья  Михайловича  въ  Москву,  куда  онъ  и  отпра- 
вился 9  бевраля  1666  года.  Причину  вызову  сему  полагаютъ 
ту,  что  тогда  наряжался  духовный  или  соборный  судъ  надъ 
Патр1архомъ  Росс1йскимъ  Никономъ,  на  которой  вызываемо 
было  первенствуюп;ее  Росс1йгкое  Духовенство,  и  приглашены 
два  Греческ1е  патр1арха:  Паис1й  Александр1йск1й,  и  Макар1й 
Л_Антшх1йск1й.  Въ  отсутствте  ||  С1е  Преосвящевнаго  посл-Ьдовала 
'*■  въ  1668  году  перем^^на  Вятскаго  Воеводы  Козловскаго  вм-Ьсто 
котораго  опред'Ьлился  и  прибылъ  въ  томъ  же  году  думной 
дворявинъ  Богданъ  Ивановичь  Ординъ — Нащокинъ  авъ  сл^- 
дующемъ  1669  году  возвратился  на  Вятку  и  Преосвященный 
Алексавдръ.  Личная  его  у  Государя  в-Ьроятно  прозба  была 
причиною,  что  принадлежавш1е  къ  Вятскому  Никольскому 
собору,  жалованные  земли  отданы  была  въ  семъ  же  1669  году 


^)  Городовой  валъ  есть  тотъ  самой,  коего  остатки  видимъ  мы  еще 
по  нын'Ь,  и  котораго  не  малая  часть  при  нын-Ьшнемъ  плановомъ  строен1и 
уже  срыта;  знатн'Ьйш1я  изъ  про-Ьзжихъ  при  немъ  башенъ  были:  Москов- 
ская на  конц'Ь  Московской  улицы,  гд-Ь  нын'Ь  хл-Ьбной  рынокъ,  и  трое 
воротная  къ  р'кк'Ь  Вятк'Ь  при  сЬвернойхъ  рв'Ь,  у  свистопляски. 

2)  Кремлевской  валъ  по  нын-Ь  также  видимъ;  въ  какомъ  пред'Ьл'Ь 
Кремль  былъ  до  валу  въ  такомъ  и  понын-Ь  Остался.  Смот.  стр. 
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по  указу  Царскому  Арх1ерейскому  дому  въ  прибавокъ  къ  Бо- 
бинскому  стану  ^)  а  соборянамъ  поведено  производить  изъ 
доходовъ  т'Ьхъ  же  вотчинъ  жалованье,  которое  состояло  тогда 
на  всЬхъ  ихъ  вообще  изъ  279  четвертей  хлЫожъ  и  78  руб- 
лей деньгами. 

До  сего  времени  Вятская  область  снабд^Ьваема  была 
виномъ,  насылаемымъ  Изъ  Новгороцскаго  Приказа^)  не  посред- 
ственно, которой  около  сего  времени,  а  имянно  въ  1671  году 
будучи  подчинеаъ  посольскому  Приказу  им-Ьдъ  въ  в-Ьденхи 
своемъ  во  вс^Ьхъ  городахъ  таможни  и  сборы  по  онымъ,  также 
винокурен1е  и  откупы  онаго.  Изъ  привозу  на  Вятку  иногород- 
яаго  вина  заключить  надобно,  что  винокуренныхъ  заведен1Й 
въ  сей  сторон-Ь  до  сихъ  временъ  еще  не  было  кромЬ  часныхъ 
домашнихъ  для  выгонки  вина  на  домашше  надобности.  Что 
позволено  было  указомъ  1654  года  Хюня  30  дня.  всякаго 
состоянхя  Людямъ  съ  платежемъ  означенной  въ  томъ  указ'Ь 
пошлины.  Торговые  источники,  а  особенно  таможенныхъ  обо- 
ровъ  и  питейной  продажи  откупы  сд'Ь.иали  около  сего  времени 


^)  Въ  частныхъ  запискахъ  показывлется,  что  при  жаловании  сего 
стана  Арх1ерею,  и  котчинъ  Предтеческаго  Монастыря,  было  живущихъ  на 
сихъ  земляхъ  крестьянъ  немен-Ье  3»ооо;  но  С1с  показанте,  естьли  въ  томъ 
числ'Ь  не  считаются  малол-Ьтные  и  женской  полъ  слишкомъ  увеличено;  ибо 
по  переписи  Караулова  въ  бобинскомъ  стану  только  было  39^  дворовъ  а 
Людей  (работниковъ)  508.  Въ  вотчинахъ  онаго  монастыря  42  дв.  аработ- 
никовъ  45  челов-Ькъ.  Сколькожъ  было  за  никольскимъ  соборомъ  дворовъ 
и  крестьянъ  можно  вид-Ьть  въ  выше  означенномъ  Экстракт'Ь  изъ  переписи 
Карауловой. 

■"*)  Новгородской  Приказъ  изв-Ьстенъ  сталъ  прежде  тбгб  года  и  зав-Ь- 
дывалъ  всю  Новгородскую  четь  и  Новгородскихъ  гостей  и  пр.  съ  1671  года 
лодчиненъ  былъ  иноземному  или  посольскому  приказу;  а  въ  1687  году 
во  все  уничтожекъ.  А  посольский  приказъ  учрежденъ  для  в'Ьден1я  посоль- 
скихъ  или  иностранныхъ  д-Ьлъ;  съ  1668  года  сент.  5  дня  в-Ьдалъ  онъ  и 
Новгородскихъ  гостей;  а  съ  1671  года  и  Новгородск1Й  Приказъ  и  всЬ  его 
Д'Ьла,  и  наконецъ  съ  1692  года  им-Ьлъ  первенство  предъ  всЬми  прочими 
лриказами. 
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въ  Хлывов-Ь  Богатыми,  кои  въ  состоявхи  стали  заводить  вино- 
курни, и  поподрядамъ  съ  казною  выкуривать  по  сложностямъ 
не  малое  число  вина,  и  какъ  зд-Ьсь  не  было  во  все  ни  какихъ 
не  движимыхъ  пом-Ьщичьихг  имФн1й,  кои  бы  могли  с1ю  отрасль 
богатства,  винокурен1е  перевести  за  себя^  то  она  обратилась 
на  части ыхъ  свободныхъ  зд-Ьшнихъ  жителей,  изъ  коихъ  н'Ькто 
аверклй  Трапицынъ  особенно  занимался  откупами  и  виноку- 
рен1емъ,  около  сего  времени  и  коего  фамил1я  сд'Ьлалась  изъ 
знатн'Ьйшихъ  между  жителями  Хлыновскими. 
72  Оклады    на  Арх1ерейскихъ  и  Монастырскихъ  крестьянъ 

возлагаемыя  Изъ  коихъ  одни  были  положительныя,  коихъ 
сборъ  отсылался  въ  Монастырской  Приказъ  ^)  въ  Москву  и 
которой  въ  1670  году  состоялъ  въ  529  рубляхъ  34  коп.  съ 
Арх1ерейскаго  дому,  а  въ  335  руб.  50  коп.  съ  успенскаго 
Монастыря  друг1я  бол:Ье  произвольныя  налагаемыя  властями, 
какъ  депьгями,  такъ  и  натурою  вещей,  изъ  коихъ  крестьяне 
не  хот'Ьли  ни  т-Ьхъ  ни  другихъ  охотно  платить,  вы  вели  ихъ 
изъ  повиновен1я  властямъ;  ибо  они  чувствуя  тяжесть  налоговъ, 
можетъ  быть  и  нужныхъ  для  необходимыхъ  заведен1й  наипаче 
для  Арххерея  по  новости  Епарх1и  стали  Государю  въ  семъ 
году  бить  челомъ,  чтобы  ихъ  изъ  вотчинныхъ  сд'Ьлали  двор- 
цовыми, каковыхъ  во  всей  тамошней  области  не  было,  но 
прошен1е  ихъ  не  было  уважено,  и  грамотою  Царя  паки  утверж- 
дены Арх1ерейск1е  за  домомъ  и  Монастырск1е  за  монасты- 
ремъ  Успеискимъ  по  прежнему. 

Въ  сл']Ьдующемъ  1671  году  ^)    На  м'Ьсто  Нащокина  опре- 
д'Ьлился  вятскймъ  Областнымъ  Начальникомъ  Стольникъ  Вене- 


^)  Монастырской  Приказъ  значится  съ  1628  года  и  продолжался  до 
1677  года  л  въ  семъ  году  подчиненъ  в±ден1ю  приказа  большаго  дворца  и 
съ  денежными  съ  духовныхъ  им-Ьшй  сборами  въ  1701  году  Петръ  I,  опять 
возстановилъ  оной,  до   170-4  года. 

'^)  Записки    иногда  не  согласны  въ  показании    точнаго  времени    пере-    ( 
м-Ьны  воеводъ    на  Вятк'^-;    но  я  старался    сколько    можно    было    снося  ихъ 
между    собою    и  съ  н-Ькоторымн    архивными    бумагами   согласить,    и    время 
какъ  можно  точн'Ье  опред'Ьлить. 
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диктъ  Андреевичь  Зм1евъ,  а  его  м-Ьсто  около  1673  года  за- 
ступилъ  новый  Воевода  васил1й  Поликарповичь    Нарышкинъ. 

Когда  Ннконъ  Патр1архъ  Росс1йск1й  былъ  лишенъ  своего 
достоинства  и  на  Патр1аршество  возведенъ  былъ  Тоакимъ,  и 
по  изволен1ю  сего  новаго  Патртарха,  возобновлена  была  опять 
уничтоженная  коломенская  Епарх1я,  то  перевезепной,  при 
упразднев1и  Ея,  ризницы  на  Вятку  половинная  часть,  также 
домовыхъ  Арх1ерейскихъ  вещей  и  штата  по  указу  1оакима 
обращена  и  увезена  чрезъ  нарочнаго  опять  съ  Вятки  въ  Ко- 
ломну. 

Бъ  течея1и  Сл'Ьдующаго  1674  года  воеводу  Нарышкина 
см'Ьнилъ  Новоопред'Ьливппйся  на  Вятку  воевода  князь  Петръ 
Семеновичь  Прозоровсюй. 

Выше  Зам'Ьчено,  что  Епискоаъ  Вятсшй  Александръ  былъ 
челов'Ькъ  къ  уединенной  жизни  и  молитве  весьма  склонпый, 
то  с1я  его  наклонность  была  причиною,  что  онъ  въ  1674  году 
оставилъ  Епарх110  свою  отбывъ  изъ  оной  8  Генваря  къ  соли- 
вычегодской  въ  коряжинской  Никольской  Монастырь,  возяа- 
м'Ьрясь  въ  ономъ  по  прежде  еще  учиненному  об'Ьщан1ю  сво- 
ему *)  провесть  остатокъ  жизни  въ  Тихости  и  безмолв1и  изъ 
сего  монастыря  писалъ  онъ  уже  къ  Царю  Алексею  Михайло- 
вичу и  Патр1арху  о  причинахъ  побудившихъ  его  къ  сему 
поступку  и  посхимясь  вскор-Ь  жилъ  до  1679  года,  въ  кото- 
ромъ  16  октября  скончался  на  70  году  жизни  и  погребенъ 
въ  томъ  же  монастырь.  || 

Итакъ  на  упразднившееся  въ  Епарх1и  Вятской  м-Ьсто 
Александрово  въ  томъ  л^е  1674  году  избранъ  Тихвина  Мона- 
стыря Лрхимандритъ  1она  ипосвященъ  23-го  Августа  во  Епи- 


*)  преосвященный  Александ^ъ  былъ  уроженецъ  соле  -  вычегодск1й 
оостриженъ  въ  коряжинскомъ  Монастыр-Ь,  потомъ  поставленъ  томужъ  мо- 
настырю въ  Игумены  изъ  Игуменовъ  въ  Вологду  въ  Архимандрита,  а  напо- 
сл^докъ  въ  Коломну  въ  Епископа,  оттуда  пероведенг  на  Вятку. 
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скопа,  а  Сентября  въ  11  день  сл-Ьдующаго  1675  года  полу- 
чена о  томъ  ва  Вятк^  отъ  него  изв-Ьстительпая  Грамота  съ 
приставомъ  Стрелецкаго  Приказа  Семеномъ  Братухинымъ. 
Спустя  посл^  сего  четыре  м-Ьсяца  прибылъ  на  Вятку  Генва- 
ря  17  дня  и  самъ  Преосвященный.  Ср-Ьтеше  ему  учинено 
было  хлыновскимъ  духовеяствомъ  у  загородной  Церкви  всЬхъ 
святыхъ  ^),  въ  которой  выслушавъ  утреннее  п^ше,  им-^лъ  со 
вс^мъ  духовенствомъ  крестной  вкругъ  города  ходъ,  и  отправ- 
лялъ  посл'Ь  онаго  въ  Каеедральномъ  собор-Ь  божественную 
службу.  Надлежитъ  сл'Ьсь  напередъ  сказать  въ  честь  сего 
ПреосБященнаго,  а  не  мен-Ье  къ  слав-Ь  Государя  и  похвал-]^ 
Батр1арха,  что  оби  столь  полезной,  для  вовоучрежденной, 
неустроенной  нев'Ьжествснною  простотою  покрытый  Вятской 
Епарх1и  сделали  въ  лец-Ь  достовнаго  сего  челов-Ька,  люби- 
теля порядка  и  благол'Ьшя,  любителя  благочин1я,  добраго  пасты- 
ря и  Усердваго  Богомольца,  но  не  слова,  а  самыя  д-Ьла  его, 
за  коими  надлежитъ  теперь  сл'Ьдовать  по  порядку  вещей,  вос- 
пвшутъ  ему  достойную  честь,  и  оправдаютъ  ожидан1е  Государя 
и  чаян1е  Патр1арха  въ  избранномъ  ими. 

Преосвященный  Тона,  въ  томъ  же  1675  году,  зд'Ьлав- 
П11ЯСЯ  ему  известными  разныя  по  его  Епарх1и  съ  ярежнихъ 
временъ,  по  особен  в  ымъ  случаямъ,  о  коихъ  было  выше  гово- 
рено.  установленнЕя  на  Бятк'Ь  Церковныя  празднества,  не 
отпустивъ  ни  одного,  началъ  расл'Ьдывать,  доходя  до  причинъ^ 
побудившихъ  къ  овымъ.  На  сей  конецъ  требовалъ  отъ  Цер- 
ковниковъ,  отъ  кого  что  принадлежало,  объяснен1я  о  причи- 
нахъ  таковыхъ  празднествъ,  испытывая,  не  заключаетсяли 
подъ  оными  одной  прихоти  Церковниковъ  къ  прибыткамъ,  и 
народнаго  обманутаго  суев'Ьр1я.  Взв'Ься  всЬ  оныя  безпристра- 


')  Церковь  С1Я  постросня   при    Епископ-Ь  Александр-Ь  для  приходу  на 
сЬлиЕШйгося  за  городоыъ    за  московскою  башнею  хлыновскихъ  посадскихЪ' 
людей. 
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стнымъ  духомъ  и  в-Ьрою,  суев'Ьр1'емъ  непомраченною  нашелъ 
достойными  ихъ  быть  преданными  потомству,  яко  доказан- 
ные писменными,  и  в'Ьроят1я  заслуживающими  изустными  пре- 
дан1ями.  И  въ  существ'Ь  своемъ  Истинной  в-Ьр-Ь  не  противными 
случаями,  а  потому  всЬ  оные  соборными  изложешями  ^)  своими 
утвердилъ,  и  поручилъ  на  всЬ  будущ1я  времена  Преемникамъ 
своимъ  къ  в'Ьден1Ю  и  коисполнешю.  Но  въ  самомъ  началЬ 
поприща  пастырскихъ  своихъ  д^лъ  былъ  сей  Преосвященный 
на  несколько  времени  остановленъ.  Онъ  въ  томъ  же  1675  го- 
ду долженъ  былъ  'Ьхать  въ  Москву;  но  причину  сего  поезда 
точную  время  закрыло  ^).  || 

До  временъ  Епископа  Тоны  не  было  на  Вятк-Ь  вовсе  обык- 
новен1я,  сл'Ьдовательно  имало  понят1я  строить  здан]я  камен- 
ныя;  по  тому  таковыхъ  вовсе  зд-Ьсь  не  было.  Преосвященный 
сей  положилъ  вскор'Ь  тому  начало,  основае1емъ  каменнаго 
Каеедральнаго   собора  въ  1676  году  ^).    Принявъ  по  прз-Ьзд^ 


^)  Грамоты  или  соборныя  с'т  изложен1Я  хранятся  при  т-^^^хъ  церквахъ, 
до  коихъ  что  относится.  н'}5которыя  же  при  поздн'Ьйшихъ  пожарахъ  хлынов- 
скихъ  по  словамъ  церковниковъ  утратились;  я  нспочелъ  за  нужное  которыя 
и  им-Ьлъ  въ  виду  описывать  зд-Ьсь,  ибо  всЬ  обстоятельства  читателю  моему 
много  уже  выше  описаны. 

^  Какъ  сего  такъ  идругихъ  посл-Ьдующихъ  по-^здовь  1опу  въ  Мо- 
скву полагаютъ  причинами  разныя  патр1аршеск1Я  соборныя  д'Ьянхя.  При 
первомъ  по'Ьзд'Ь  ево  данз  ему  была  подорожняя  отъ  тогдашняго  Вятскаго 
воеводы  думнаго  дворянина  АлексЬя  Ивановича  ржевскаго,  на  30  подводъ 
и  денегъ  выдано  накаждую  по  27  алтынъ  а  всЬхъ  24  руб.  ю  алтынъ  какъ 
значится  по  архивамъ. 

^)  Крестъ  подъ  престоломъ  поставленъ  съ  таковою  надписью:  «вод- 
руженъ  бысть  сей  Честный  и  Животворящ1й  крестъ  въ  начало  и  основан1е 
святыя,  велик1я,  соборныя,  ч  Апостольск1Я  церкви,  во  имя  живоначальныя 
троицы:  отца,  и  сына,  и  св.  духа,  на  Вятк'Ь,  въ  семъ  Богоспасаемомъ  гряд'Ь 
Хлынов-к,  придержав-Ь  Благочестив-Ьйшаго  и  Самодержавн-Ьйшаго  Государя 
нашего  царя  и  В.  князя  0сдора  Алексеевича  всея  великая  и  малыя  и 
б'Ьлыя  Росс1и  Салюдержца,  въ  первое  л-^^то  державы  и  Царства  Его  и  при 
Великомъ  Хоаким-Ь,  Патр1арх'Ь  всея  Росс1и,  при  святительств-^  Великаго 
Господина  нашего  1оны,  Епископа  Вятскаго  и  Великопермскаго  въ  л-Ьто. 
отъ  создан1я  хмхра  718^   индикта   15  м-Ьсяца  апр-Ьля  въ   II  день. 
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еще  на  паству  къ  сему  нам-бренхе,  онъ  не  оставалъ  въ  быт- 
ность свою  прошлаго  года  въ  Москв-Ь  посов'Ьтовать  съ  та- 
мошними зодчими,  каковаго  рода  людей,  равно  какъ  и  рабо- 
чихъ  каменныхъ  мастеровъ  на  Вятк-Ь  во  все  не  было,  по 
сему  Д'Ьлу,  и  вызвать  мастеровыхъ  работниковъ  въ  хлыновъ. 
Итакъ  10  аир'Ьля  сего  года  начали  въ  кремл-Ь  подъ  соборъ 
копать  рвы,  и  12  1юна  бутить;  но  закладка  собору  отложена 
была  до  будущаго  л'Ьта. 

Между  т-Ьмъ  спустя  н-Ьсколько  дней  посл^  соборной 
оной  работы,  а  имянво  15  1юня  случивш1йся  въ  Успенскомъ 
Трифоновомъ  Монастыре  пожаръ,  истребилъ  главную  Мона- 
стырскую Церковь,  при  ЕпискотЬ  Алексавдр-Ь  построенную. 
Предпосл'Ьднее  подобное  для  монастыря  нещаст1е,  а  новое  по 
прище  для  трудолюбисаго  Эконома — Арх1ерея! 

Въ  сл'Ьдующемъ  1677  году  22  апр-Ьля  въ  Оомино  воскре- 
сенхе  зд'Ьлана  закладка  каеедральпому  собору,  и  съ  того  вре- 
мени началась  надъ  онымъ  работа  безарерывно;  все  зданхе 
его  заключало  большую  холоднюю  Церковь,  и  теплый  при- 
д^лъ  ^).  Между  т-Ьмъ  какъ  продолжалось  строен1е  собора  стро- 
енъ  былъ  также  и  арх1ерепской  каменной  домъ  съ  домовою 
церков1ю,  которая  освящена  была  во  имя  АлексЬя  Бож1я 
человтЬка. 

Въ  1679  году  3  августа  посл-Ьдовал!)  въ  Хлынов-Ь  всеоб- 
щ1й  пожаръ  начавш1Йся  въ  5  часовъ  дня  въ  дом-Ь  одного 
посадскаго  Кирилла  Сунцова  отъ  зажженной  восковой  св-Ьчи. 
Сей  пожаръ  истребилъ  остатокъ  Успенскаго  Монастыря,  весь 


^)  Разм-Ьръ  сего  Собора:  Холодная  Церковь  внутри  длиною  ю  саж. 
3  чете,  шириною  10  слж.  6  четв  Ст^^ны  толщиною  три  аршина.  Олтарняя  и 
папертная  въ  2  арш.  все  здан1е  холодной  церкви  въ  длину  и  съ  папептною 
ст-Ьною  14  саж.  8  четв.,  а  ширина  12  саж.  6  четв.  высота  съ  низу  до  Шеи 
12  саж.  8  чег.  Шея  4  сажени,  курма  до  яблока  5  саж.  Отъ  яблока  до 
конца  креста  5  аршинъ.  Итакъ  вся  высота  23  сажени;  лрид-Ьлъ  былъ  съ 
боку  въ  особыхъ  ст-Ьнахъ. 
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д]Ьвич1Й,  вс^  Церкви,  въ  числ-Ь  коихъ  и  главной  Никольской 
деревянной  Соборъ.  да  и  весь  городъ  Ц  почти  безъ  остатка^- 
такъ  что  въ  н']§которыхъ  концахъ  его  оставалось  только  по 
н-Ьскольку  дворишекъ,  а  вс4хъ  до  80  да  еще  строившаяся 
тогда  при  Богоявленскомъ  собор-Ь  новая  Церковь  въ  память 
воздвижен1я,  а  загородняя  всЬхъ  святыхъ,  въ  которой  съ  по- 
жара и  отправлялось  только  Богослужен1е. 

Крайность  С1я  побудила  Преосвящеппаго  Тону  ускорить 
Освящеше  прид-^ла  при  ново  построившемся  собор'!^,  прихо- 
дившаго  уже  къ  окончантю  что  и  Учинено  тогожъ  Августа 
11  дня  во  имя  Николая  Великорецкаго,  а  спустя  около  двухъ 
м-Ьсяцовъ  посл-Ь  пожара,  25  сентября  наступившаго  1680  года 
освящена  и  повостроившаяся  при  Богоявленскомъ  собор'Ь  Воз- 
движенская церковь,  въ  которой  отъ  всЬхъ  погор'Ьвшихъ  при- 
ходовъ  духовенство  принуждено  было  служить.  Впрочемъ  по- 
жаръ  сей  долженъ  былъ,  послужить  Вятчапамъ  урокомъ  къ 
тому,  чтобъ  Они  впредь  воизбежан1е  подобныхъ  нещаст1й 
охотн'Ье  принимались  заводить  каменное  строен1е,  хотябъ 
оное  и  требова(ло)  излишпихъ  пожертвован1й. 

Лучшаго  же  прим-Ьра  къ  подражаи11о  въ  томъ  не  надоб- 
но было  имъ  желать,  каковъ  былъ  преосвяи1,онный  Тона,  ко- 
торой по  своей  части  согласно  д-^^йствуя  сънам'Ьрен1ямн  госуларя 
бедора  Алексеевича,  указами  своими  пов-^левавшаго  вь  Москв-Ь 
часто  испытывавшей  подобныя  пожарныя  нещаст1я  строить 
бол-Ье  каменные  домы,  пли  идеревянныя,  но  обносить  ихъ 
во  отвращеп1е  общихъ  пожаровъ  каменными  ст-Ьнами,  согласно, 
говорю,  Тона  действуя  въ  хлынов'Ь  побуждалъ  (къ  сей,  на 
Т^ятк'Ь  новости)  мирскихъ  людей,  чтобъ  они  спосп'Ьшествовали 
усерд1емъ  своимъ  къ  каменному  Церковному  строоп1ю.  Отъ 
сего  в-Ьроятно  посл-Ьдовало  всеобщее  не  удовольств1е  вотчин- 
ныхъ  крестьянъ  Успепскаго  Трифонова  Монастыря  ^),  которой 
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')  По  переписи,  учиненной  въ   1678  году  нл  Вятк'Ь  на  Мэнастырскихъ 
-и  Арх1ере'^скихъ  земляхъ  жявшихь  крестьянъ  и  бобылей  дзорамъ,  по  указу 
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посл-Ь  пожара  вознам'Ьрился  Тона  выстраивать  каменной,  и 
для  котораго  крестьяне  побужденные  были  сд'Ьлать  н'Ькоторое 
за  окладами  пожертвованхе.  Крестьяне,  искавш1е  и  прежде 
случаевъ  къ  тому,  чтобъ  подъ  какой  нибудь  причивой  быть 
имъ  выписавнымъ  изъ  вотчинныхъ;  настоящ1й  случай  пока- 
зался имъ  къ  тому  небездовольною  причиною.  Они  въ  1671)  и 
1680  годахъ  начавъ  явно  воспротивляться  властямъ,  просили 
Государя  вывести  ихъ  изъ  подмонастырскаго  в-Ьдетя  и  почи- 
слить  въ  другой  родъ  носелянъ;  но  с1е  прошее1е  ихъ  отри- 
нуто и  указами  подтверждены  въ  томъже  быту,  а  сверхъ 
того  главные  изъ  виновныхъ  казнены  торгового  казн110  (кну- 
томъ). 
76  Кром'Ь    Генерал ьныхъ    при  Цар-Ь    бедор'Ь    АлексЬевич-Ь 

д-Ьланныхъ  переписей,  въ  1680  же  году  д^Ьлана  по  особой 
Царской  Его  Грамот'Ь  на  Бятк-Ь  общая  дворовая,  кром-Ь  цер- 
ковничьихъ  и  посадскихъ  дворовъ  перепись,  по  которой  зна- 
чится во  всей  зд'Ьшвей  области  13.134  двора,  сл^д.  посл^ 
карауловоЕ  переписи  умножилось  въ  статьяхъ  посадскихъ 
людей  и  крестьянъ  народное  въ  ней  населен1е  364-ю  дво- 
рами. А  какъ  при  сей  переписи  повелено  собрать  съ  каж- 
даго  двора  разныхъ  окладовъ,  какъ  то — стрелецкихъ,  данныхъ, 
ямскихъ,  и  полоняничьихъ,  каждаго  сбора  по  10  алтынъ,  то 
вся  собранная  тогда  по  симъ  окладамъ  съ  Вятки  сумма, 
состояла  въ  15,760  руб.  80  коп.  да  оброчныхъ  собрано  бы- 
ло къ  тому  1313  руб.  40  коп.  и  неокладныхъ  доходовъ  т.  е. 
таможенныхъ,  питейнныхъ  и  прочихъ  8170  руб.  32  алтына 
2  деньги,  И  такъ  Вятка  доставила  казн-Ь  въ  семъ  году 
25245  руб.    15  коп.    2    деньги  ^)    кром'Ь    собранныхъ  по  об- 


Царскому    значится  за  Успенск1^Л1ъ    Трифоновымъ    мснастыремъ  1077  Дво- 
ровъ.  Сл'Ьдсвательно  посл-Ь  К.^рауловой    переписи  прибылыхъ  2б6  дворовъ. 

^)  Около  сего  времени  фунтъ  серебра  въ  ходячей  клейменой  Серебряной 
монет'Ь  изв-Ьстной    подъ  именемъ    рублей,    иностранныхъ    Ефимковъ  и  ко- 


I 
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щеыу  II  Царскому  Указу  въ  томъ  же  1680  году  отъ  12  Марта -^ 
состоявшему,  по  всЬмъ  Вятскимъ    пяти  Городамъ  съ  Гостей, 


п-Ьекъ  (денежки  ходили  м-Ьдныя)  равнялся  у  рублямъ  сл-Ьдоватсльно  рубль 
заключалъ  тогда  I^^/^  золоти.  А  посему  доходъ  казн-Ь  съ  Вятки  въ  1680  году 
составлялъ,  кром-Ь  капитальныхъ,  серебромъ  около  56067.2  фунтовъ  (на 
Вятк'Ь  съ  издавна  и  по  С1е  время  т.  е.  по  1б8о  годъ  и  посл'Ь  того  ходили 
во  множеств-Ь  серебрянныя  деньги,  и  платежи  окладовъ  производились 
Серебромъ,  о  причин-Ь  сего  упомянется  на  своемъ  м'Ьст'Ь).  Впрочемъ  какъ 
изъ  таможенныхъ  и  тому  подобныхъ  сборовъ  производилась  выдача  на  со- 
держан1е  женскихъ  Монастырей,  то  по  общему  о  всЬхъ  таковыхъ  монасты- 
ряхъ,  не  им-квшихъ  за  собою  Вотчинныхъ  земель  положен1Ю  состоя лъ  на 
содержан1и  изъ  таковыхъ  же  доходовъ  и  хлыновск1Й  женск1ЙМонастырь.  На  сей 
1б8о-й  годъ  вькаано  на  оной  по  тогдашнему  положенш  и  числу  людей,  ни- 
жеследующее число: 

Деньгами: 

Руб. 
Игумень-Ь  ....  2.  — 
70  старицамъ  .  ,  75*  — 
двумъ  попамъ  .    .    6.     — 

Д1Кону 2.     — 

Пономарю      .    .    .  20  алт. 

Сторожу       ....   20       — 

всего    ...  86  руб.  6  алт.  4  Деньги. 
А    какъ    выдача    въ    семъ    году    за    хл'Ьбъ    произведена    деньгами,  и      7^ 
посправочнымъ  ц-Ьнамъ  ржи  четверть  стоила   18  алтынъ,  а  овса  четверть  же 
4-хъ  алтынъ;    то    захл-Ьбное    жалованье    выдача    деньгами    произведена    та- 
ковая: 


Хл 

•Ь  б  0  м  ъ: 

Ржи: 

Овса: 

2  четверти. 

2  четверти 

75  четв. 

75  четвер. 

22       — 

22        — 

Незначится. 

4     — 

4      — 

4     — 

4       — 

За  Рожъ, 

и 

Овесъ: 

Игумень-Ь 

I 

руб. 

32  коп 

Старицамъ 

49 

— 

50     — 

Попамъ 

14 

— 

52     — 

Пономарю 

2 

— 

б4     - 

Сторожу 

2 

— 

б4     - 

всего 

70 

— 

2б    КОП. 

Къ  сему  за  Юфть  на  обувь  накаждаго  по  12    алтынъ  28  р.  8о  к.  Итакъ- 
на  годовое  жалованье  всему  Монастырю  выдано  въ  семъ  году   185  руб.  б1   коп. 

да  на  церковные  припасы I   руб.  99  ^оп. 

А  все  годовое  содержан1е  Монастыря  стоило  казн-Ь    .   .      187  руб.  6о  коп. 
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гостипной  и  Суконной  сотни,  и  посадскихъ  людей  съ  про- 
мысловъ  ихъ  и  рукод'Ьлъныхъ  заведен1й  по  десятой  деньг-Ь, 
429-ти  руб.  7  алт.  ^).  Сей  съ  промыш/хенностей  денежной 
сборъ  показываетъ  пропорцтонально,  что  общ1й  во  всей  Вят- 
к'Ь  Капиталъ  обращавшхйся  въ  промышленностяхъ  Граждапъ 
состоялъ  не  бол-Ье  какъ  изъ  4292  руб.  10  коп.  Оборотъ  сей 
опред'Ьляюицй  состояше  и  степень  промысловъ  на  Вятк1^ 
сколь  ни  низокъ  по  роду  и  ограниченности  оныхъ  но  по 
тогдашнему  состоян1Ю  сего  рода  д-Ьлъ  въ  Росс1и^  а  Особливо 
на  ВяткЪ  не  можетъ  почитаться  маловажнымъ,  сколь  ни 
кажется  быть  таковымъ.  Огношен1е  вещей  къ  деньгямъ,  или 
оц'Ьнка  не  въ  такомъ  состоян1и  при  томъ  были  тогда,  какъ 
нын^. 

Въ  течен]и  сегожъ  1680  года  на  м'Ьсто  Алексея  Ива- 
новича Ржевскаго  прибылъ  па  Вятку  воеводою  Косма  Оси- 
повичь  Грушецкой;  но  Воевода  сей  не  пробылъ  па  Вятк'Ь  и 
году;  ибо  въ  сл^Ьдующемъ  же  1681  году  смЬнилъ  его  Петръ 
Дороф-Ьевичь  Удорошенко.  При  семъ  воезод^Ь  прим-Ьчена  была 
на  Вятк^  съ  14  дня  декабря  1681  года  зв'Ьзда  (комета)  съ 
великимъ  въ  верхъ  простирающимся  на  подоб1е  дневпаго 
солнечнаго  луча  столпомъ  (хвостомъ)  и  была  видима  по 
11  число  Генваря;  течеп1е  им-Ьла  блиско  за  солнцемъ  и  по- 
тому показыпа^^ась  зрптелямъ  зд'Ьшнимъ  съ  вечера  падъ  за- 
паднымъ  горизонтомъ. 
78  Преосвященный    Тона    Епископъ    Вятсшй    въ  посл'Ьдн1й 

годъ  Царствован1я  Государя  бедора  Алекс'1^.евича  получилъ 
посл'Ьднюю  милость  отъ  сего  Государя.  Онъ  произведенъ  былъ 
въ  1682  году  въ  Арх1епископа   къ  тойже  Епарххи    уклонясь 


^)  Доходы  сЫ  в-Ьдомы  были  въ  ямскомъ  ПрикаЗ'Ь,  которой  существо- 
валъ  отъ  1620-хъ  годовъ  по  1623-й  годь,  а  въ  семъ  году  1юля  з  числа 
переименованъ  въ  ямскую  Канцеляртю. 
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Самоизвольыо,  отъ  Митропочитчаго  сана,  которымъ  Царь 
хот-Ьдъ  его  почтить,  съ  опред'Ьлее1емъ  на  суздальскую 
Еаарх1ю. 

Тогожъ  1682  года  Лпр-Ьдя  18  дня  на  св'Ьтлой  нед'ЬлЬ 
въ  8  часу  дня  сд'блался  въ  хлынов'Ь  пожаръ,  начавшхйся 
въ  доы;Ь  посадскаго  гостинной  сотни  Андрея  Рязапцева;  жер- 
твою онаго  сделались  37  дворовъ  около  д']Ьвичаго  монастыря 
и  ср'Ьтенской  (пятницкой,  такъ  больше  пазываютъ)  церкви, 
и  весь  д'Ьвич1й  Монастырь.  Сей  конечно  пожаръ  подалъ  идею 
тогдашнему  воевод-Ь  удорошенку  что  Онъ  въ  защище.н1е  отъ 
пожаровъ  д'Ьлающихся  въ  Город'Ь  кремле  началъ  посадскими 
и  у'Ьздными  людьми  строить  во  кругъ  сего  деревянную  ст'Ьну; 
работа  сля  началась  въ  томъ  же  году  16  ма1я  и  кончилась 
однимъ  л'Ьтомъ.  Спрашивается  сд']Ьсю,  почему  бы  г.  Воевод'Ь 
согласн-Ье  съ  нам'Ьрен1емъ  своимъ  не  построить  вместо  де- 
ревянной ст'Ьны,  каменной,  и  непридавать  осторожност1ю 
своею  еще  бол'Ье  пищи  огню?  Причина  изв-Ьстна:  Младеп- 
чествующее  въ  Росс1и  зодчество  ^)  было  тогда  на  Вятк-Ь  еще 


^)  Хотя  въ  Росс1И  Каменное  строен1е  изв^Ьстно  стало  еще  съ  принят1Я 
христ1анск1я  в±ры,  но  зани1мались  онымъ  бол-^о.  Иностранцы:  въ  К1ев'Ь  Гре- 
ки, потомъ  въ  Новгород'^  и  Ладог15  н-Ьмцы,  онижъ  посл'Ь  но  владимир-Ь  и 
Москв1^.  Учрежден1е  въ  Росс1и  приказа  каменныхъ  дФлъ  въ  1585  году  при 
Цар'Ь  ©елор'Ь  Тоаннович'^Ь  опред']5ляетъ  кажется,  то  время,  когда  каменнымъ 
д'Ьломъ  довольно  стали  Заниматься  въ  Росс1и  и  природные  руск1е,  но  ито 
бол-Ье  въ  Москв-Ь  и  подругимъ  въ  томъ  краю  и  волжскимъ  городамъ.  Вовре- 
мена  Годунова  ремесло  с1е,  и  число  людей  опымъ  занимавшихся  гораздо 
увеличилось  въ  росс1и,  но  они  составляя  тогда  особую  статью  простаго 
народа  и  состоя  въ  в-Ьдеьпи  приказа  выше  сказаннаго  наряжались  вообще 
на  Государевы  работы,  не  платя  налоговъ  кром-Ь  торговыхъ  и  то  коли  Сум- 
маторговая  выше  двухъ  рублей,  наряжали  ихъ  и  изъдругихъ  городовъ 
нередко  въ  Москву  для  таковыхъ  работъ  ||  и  даже  принадлежащихъ  къ  ду- 
ховнымъ  властямъ.  Цехъ  ихъ  в-Ьдохмъ  былъ  судомъ  и  расправою  въ  одномъ 
лишь  приказ'Ь  каменныхъ  д-Ьлъ  и  разд'^^лялся,  паевой  особые  виды,  какъ  то 
собственно  камен  ||  щиковъ  Кирпичпиковъ,  обжигательщиковъ,  подвязчиковъ  у^ 
и  проч. 


78 
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въ  зародыше;  глина  везд'Ь  у  Вятчанъ  подъ  ногами;  но  упот- 
реблять Ее  натотъ  конецъ  еще  начинало  лишь  приходить 
имъ  въ  голову;  а  свободное  тогда  употреблен1е  л-Ьсовъ  не 
представляло  имъ  въ  томъ  ни  какой  нужды  сего  перваго  за- 
кона изобр-Ьтательности. 

Въ  сл-Ьдующемъ  1653  году  Тюля  9  дня  посл-Ьдовало  въ 
Город-Ь  Слободскомъ  подобное,  какъ  въ  прогаломъ  въ  ХлыновЬ, 
нещаст1е:  пожаръ  начавшШся  въ  кузницахъ  у  посадскаго 
вадея  бушмакина,  истребилъ  въ  Город-Ь  86  дворовъ,  Екатери- 
нинскую церковь,  Арх1ерейск1й  домъ  (наслучай  Арх1ерейскаго 
прт'Ьзда  построенный)  земской  приказъ,  тюремный  домъ  и 
кел1и  Женскаго  Монастыря  ^). 
по  Наконецъ     по    шестил^тнемъ     строее1и     Каеедральпаго 

Хлыновскаго  Собора  приведенъ  оной  въ  семъ  году  къ  окон- 
чан1Ю.  Главная  Его  церковь  освящена  Тюля  29-го  воимя  Свя- 
тыя  Троицы.  Подъ  колокольнею  собора  сего  сделана  еще 
трет1я,  не  большая  Церковь  въ  память  Космы  и  дом1ана. 
Первый  оиытъ  каменнаго  строен1я  на  Вятк'Ь! 

Въ  1684  году  прибылъ  на  Вятку  Воеводою  Князь  и 
Бояринъ  Михайло  Ивановичь  Лыковъ;  а  по  принятому  Прео- 
священнымъ  Топою  прежде  нам'Ьрен1ю  вместо,  истребленпаго 
пожарами  деревяннаго,  Построить  Успенской  Трифоновъ 
Монастырь  Каменной,  сд'Ьлано  начало  доброму  д^^лу  сему 
махя  28  дня  копанхемъ  рвовъ,  подъ  главную  монастырскую 
Церковь.  Любопытство  или  Благогов'Ьн1е  къ  б/гагочестивои 
жизни  основателя  сего  Монастыря  Преподобнаго  Трифона 
побудили  Арх1епископа  Тону  вид'Ьть  при  семъ  случа'Ь  гробъ 
и  т-Ьло  Его.  А  по  сему  Тюня  на  3  число,  въ  1  часу  ночи, 
Преосвященный  съ  тогдашнимъ  Архимандритомъ  Александ- 
ромъ    и   взятыми   еще    во   свид-Ьтельство    Ключаремъ    собора 


^)  Не  изв-Ьстно,  когда  монастырь  сей  получилъ  начало  въ  г.  Слобод- 
скомъ. 
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Стефаномъ,    Священникомъ    оаагожъ    1оаннол1ъ     Семеновымъ 
Крестовой    Церкви  1еромоаахомъ    Трифономъ,  да  ризничьихъ 
Тосифомъ,    копали  общими   силами  землю,    дабы  найти  гробъ 
преподобеаго,  и  въ  третьемъ    часу  въ  третьей  четверти  ночи 
накопались  на  оной.  При  семъ  оказалось,  что  гробъ  лежалъ, 
не  глубже    отъ  поверхности    земли,  какъ  на  поларшина,  что 
по  сторонамъ  онаго  земля  была  мерзлая^  но  надъ  гробомъ  такъ 
какъ  и  подъ  онымъ    талая;    гробъ  лежавш1й  въ  земл-Ь  чрезъ 
70  л-Ьтъ,  отъ  долговременности  потруп'Ьлъ*,  но  не  изсл-Ьдывая 
еще  состояв1е  т'Ьла,  принесли  гробъ  съ  церковнымъ  п'Ьн1емъ, 
и  при  зажженныхъ    св'Ьчахъ    въ  новую    на   сей    единственно 
предметъ  приготовленную  часовню,    гд-Ь  преподобный   отп'Ьвъ 
въ    память    преподобнаго     панихиду     свид-Ьтельствова-лъ     съ 
прочими  притомъ  бывшими  людьми  т-Ьло  его,  и  посвид'Ьтель- 
ству    оказалось,    что  т'Ьло    изсохло,    а  не  изтл^Ьло,  что  ризы 
и  схима,    на  коей    надпись  казалась    какъ   бы  ни   новой    не 
вредимы.    По  семъ    свад'Ьтельств1Ь  т1Ьяо  переложено  было  въ 
новой    гробъ    и  оставлено    въ    часовне,    пока    продолжаюсь 
строен1е  церкви. 

Спустя  около  двухъ  л-Ьтъ  послЬ  сего  въ  1686  году  при- 
былъ  на  Вятку  Воеводою  Стольникъ  Алексей  Афанасьевич ь 
Собакипъ.  Въ  два  года  бытности  Его  зд'Ьсь  ничего  зам'Ьча- 
тельнаго  не  посл1Ьдовало,  кром^Ь,  часто,  случавшахся  пожа- 
ровъ,  изъ  коихъ  одинъ  въ  когельнйчЬ  бывш1й,  истребилъ 
весь  городъ  на  2-е  число  октября  1687  года,  на  употреб- 
лен1е  при  подобныхъ  случаяхъ  сд1^яанъ  на  мирек1я  деньги 
около  сегожъ  времени  въ  Хлынов1§  особзй  коюколъ  в1Ьсомъ 
въ  41  пудъ  18  ф,  которой  пов-Ьшенъ  быль  настражевой 
городовой  башн-Ь. 

Сколь  пи  довольно  уже  было   въ  Хлынов1Ь  по  величине    80 
Города    11рнходс1Сихъ  Церквей,  но    усерд1е     сызазъ    церкви 
умножало   еще    число    оныхъ:    такъ  въ  1688  году     заведена 
среди  города  новая  приходская    церковь  и  30  октября  освя- 
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щена  во  имя  святыхъ  Константина  и  Елены.  Зиждитель 
сея  церкви,  впрочемъ  деревянной  былъ  хлыновской  житель 
бедоръ  исаковъ  сынъ  Поповъ.  А  на  весн-Ь  сего  жъ  года 
окончена  строен1емъ,  и  уборомъ  въ  Успепскомъ  Монастыр-Ь 
главная  каменвая  Церковь  ^)  которая  въ  честь  Успен1я  Бо- 
жьей Матери  посвящена  была  31  ма1я.  Церковь  С1Ю  строили 
большею  част1ю  Сами  монахи  сего  монастыря,  исправляя 
всяк!е  при  строен1и  оной  работы;  ихъ  было  тогда  до  200  че- 
лов'Ькъ  изъ  коихъ  одинъ  1ел1я  Злыгостевыхъ  фамилхи^  осо- 
бенно предъ  прочими  подвизался  въ  трудахъ. 

Въ  семъ  же  1688  году  м-Ьсто  Воеводы  Собакина  засту- 
пилъ  думной  дворянинъ  Андрей  Ивановичь  Леовтьевъ,  кото- 
раго  родственникъ  Стольникъ  Иванъ  Осиповичь  Леонтьевъ 
въ  сл^дующемъ  1689  году  по  случаю  перваго  бракосочета- 
н1я  Царя  Петра  1.  Алексеевича  съ  Евдок1ею  ведоровною 
изъ  дому  Лопухиныхъ,  совершившагося  въ  27  день  Генваря^ 
при^зжалъ  на  Вятку  съ  изв-Ьстительною  о  томъ  Грамотою. 
А  наступившаго  1690  года  Марта  10-го  дня  съ  подобною  ра- 
достною в'Ьст1Ю  о  рожден1и  насл1^дника  Петру  Алексеевичу 
Царевича  АлексЬя  Петровича  пр1Ьхалъ  на  Вятку  стольникъ 
Григор1й  Обл-Ьзовъ.  Лестная  надежда  для  мирнаго  и  б.!1аго- 
мысля щаго  Русака! 

Но  взглядъ  на  происходивш1я  тогда  въ  самой  груди 
Росс1и  мятежныя  суеверной  черни,  подстрекаемой  корысто- 
любхемъ  и  суев'ЬрЕымъ  нев^жествомъ  духовенства,  и  въ  томъ 
же  ему  подобныхъ  людей  обстоятельства.  Сколько  показы- 
валъ  еще  отдаленною  надежду  мира  въ  нутри  Росс1и.  Мяте- 
жи волнуемой  злымъ  геп1емъ  черни,  гд-Ь  и  когдабъ  оные 
воздвигаемы  ни  были,  всегда  бьютъ  и  въ  Самые  отдаленные 


^)  Церковь  С1Я  есть  та  самая,  которая  по  нын-Ь  находится  среди  сегс 
Монастыря.  Ежели  вкусомъ  строен1я  уступаетъ  она  прочимъ  зд'Ьшнимъ 
Церквамъ,  то  превосходя  всЬхъ  ихъ  древност1ю  превосходитъ  еще  боль- 
шую часть  ихъ  Своею  прочностш. 


^)  Ыадъ  могилою  сею  поставленъ  Мавзолей,  которой  и  понын-Ь  видимъ 
въ  сей  церкви. 
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отъ  своего  начала  край  отечества,  при  разстроевности  пру- 
жинъ  доброй  власти  и  порядка,  червь  лежа  основав1емъ  По- 
политическаго  здан1я  начинаетъ  чувствовать  вредную  воль' 
ность,  начинаетъ  и  позволять  себ'Ь  всё:  разбои  бываютъ  пер- 
вые шаги  ея  на  поприщ'Ь  своевольства.  Подобны  сему  были 
около  сего  времени  обстоятельства  въ  Росс1*и,  отъ  которыхъ 
кажется,  произошли  т-Ь  разбои,  кои  производились  на  весн'Ь 
1690  года,  въ  сосЬдств^  Вятской  области  близь  большаго 
Сибирскаго  Тракта  въ  уЬзд'Ь  Кай-городскомъ  во  множеств'!, 
да  и  по  дорог-Ь  изъ  Вятскихъ  Городовъ  ведуш,ей  къ  Кай 
городу  при  р.  Волосниц^,  и  на  кам^Ь  гн'Ьздились  мнопя  ихъ 
шайки,  11  кои  производили  грабежи  по  об'Ьимъ  гЬмъ  дорогамъ,— ^ 
лишая  про'Ьзжихъ  иногда  и  жизни-,  въ  числ'Ь  таковыхъ  былъ 
н'Ькто  хлыновецъ  Михаиле  Р'Ьпинъ,  которой  мучительскв 
преданъ  былъ  смерти. 

Въ  течен1'и  Сего  жъ  года  пр1'Ьхалъ  на  Вятку  Воеводою 
Князь  Михаиле  Яковлевичь  Хилковъ;  а  въ  Город-Ь  Слобод- 
скомъ  Богоявленскаго  Монастыря  Игуменъ  1осифъ  пресилъ 
Преосвященнаго  о  позволен1и  построить  въ  Монастыр-Ь  камен- 
ную, въ  память  Богоявлен1я,  Ц^фковь,  на  что  и  дана  ему  отъ 
1ены  Грамота.  Сверхъ  сего  прим']Ьчательно  течен1е  сего  еще 
по  тому,  что  въ  конц'Ь  онаго  Августа  2  дня,  т-Ьле  Преподеб- 
ваго  Трифона,  стоявшее  по  С1е  время  въ  часевн'Ь  Преогвя- 
щенный  Соборомъ  перенесъ  въ  Успенскую  каменную  Церковь 
(предъ  служенхемъ  имъ  въ  семъ  монастырок  о  б-Ьдви),  которое 
поставлево  было  среди  церкви  для  всенароднаго  зр'Ьн1я  и 
ц^леван1я,  а  по — томъ  положено  въ  Могилу  присЬверной  ст-Ьн^ 
внутри  церкви  ископанную  ^). 
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По  двугодичномъ  быту  на  Вятк^  Воеводы  Хилкова  при- 
быль на  Его  м-Ьсто  въ  1692  году  Андрей  Леонтьевичь 
Римской— Корсаковъ  ^). 

Въ  сл-Ьдующемъ  1693  году  Преосвященный  1она  желав- 
ш1й  снабдить  новопостроенный  Соборъ  свой  колоколами  сд^лалъ 
на  сборные  мирсые  деньги  колоколъ  въ  300  пудъ,  которой  и 
былъ  тогда  при  семъ  собор^Ь  самой  большой.  Какъ  настоятели 
Успенскаго  Трифонова  Монастыря  съ  самаго  начала  его,  хотя 
и  носили  зван1е  Лрхимандритовъ,  но  вс^хъ  почетныхъ 
знаковъ  съ  саномъ  симъ  сопряженныхъ  по  сей  годъ  не  им-^ли;  а 
по  сему  Арх1епископъ  Тона  по  насланному  въ  семъ  году 
указу  возложилъ  2  февраля  на  тогдашняго  Архимандрита 
Александра  б-Ьлую  шапку.  Тюня  въ  1-й  день  начата  въ  Слобод- 
€комъ  монастыр'Ь  строиться  первая  каменная  церковь  во  имя 
Богоявленхя,  а  въ  хлынов-Ь  въ  троицкомъ  приход'Ь  совершена 
и  освящена  13  августа  во  имя  Нерукотвореннаго  Спаса 
каменная  церковь,  и  съ  сего  времени  приходъ  сей  сталъ 
именоваться  вм'Ьсто  Троицкаго— Спаскимъ,  съ  возвышешемъ 
онаго  въ  степень  собора. 

Въ  течеши  сл-Ьдующаго  1694  года  30  апреля  случившШ- 
ся  пожаръ  въ  городе  Хлынов^  истребилъ  30  дворовъ.  Прео- 
священный Тона  къ  каоедральному  собору  завелъ  и  вел-Ьлъ 
повысить  Тюня  12  дня  колоколъ  въ  552  пуда  и  8  фунт,  и 
на  Вятку  прибылъ  новый  воевода  окольничхй  Иванъ  Афанась- 
евичь  Матюшкинъ. 

1695-го  Года  въ  Город-Ь  Слободскомъ  Екатерининскомъ 
приход-Ь  построена  каменная  церковь  во  имя  Екатерины  съ 
прид'Ьломъ  владимирской  Бож1ей  Матери.  А  сл-Ьдующаго 
1696  года  въ  хлыновскомъ  женскомъ  монастыр'Ь,  построена 
такъ  же  каменная    первая   церковь,    иждивен1емъ    посадскаго 


^)  Протопопы    при  Каеедральнохмъ    СоборЪ    по   1692  годъ  были  Мар- 
келлъ  Юферевъ  и  Левъ  Прозоровъ. 
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состинной  сотни  ИЛЬИ  андреева  сына  Гостева  и  освящена  въ 
12  день  Сентября  сегожъ  года  въ  честь  преображен1я.  Спустя 
неделю  посл-Ь  сего  скончался  на  Вятк-Ь  воевода  матюшкинъ, 
а  м-Ьсто  Его  заступилъ  Князь  Алексей  Никитичь  Урусовъ. 

1697  Годъ  сопровождался  сими  произшествхями:  Попече-  82 
н1емъ  Преосвященнаго,  старавшагося  по  достоинству  украсить 
и  снабдить  нужными  принадлежностями  главный  соборъ, 
сд'Ьланъ  къ  оному  въновь  колоколъ  въ  150  пудъ;  тогдажъ 
привезенъ  отъ  Макарья  въ  хлыновъ  набатной  колоколъ, 
в-Ьсомъ  въ  41  пудъ,  18  фувт.  которой  купленъ  на  м1рск1я 
деньги  ^).  Первое  число  октября  день  на  канун'Ь  котораго 
сделался  большой  пожаръ  въ  хлынов^,  вачавш1йся  въ  дом-Ь 
посадскаго  Ивана  Калинина,  въ  8-мъ  часу  ночи,  а  продол 
жавш1йся  въ  сл'Ьдующ1й  день;  имъ  истреблены  всЬ  дворы  отъ 
кремля  къ  ПЯТНИЦКОЙ  и  около  сей  церкви;  въ  д'Ьвичемъ 
монастыр'Ь  сгор-бла  деревянная  церковь  и  всЬ  к-Ьльи.  Такъ 
Городъ  Хлыновъ  переходилъ  отъ  назидан1я  своего  къ  истребле- 
Н1Ю,  и  отъ  сего  опять  къ  первому,  то  вовсемъ  ц-Ьломъ,  то  въ 
частяхъ  своихъ  ^).  Вм-Ьсто  погор'Ьвшей  незадолго  предъ  симъ, 
а  имянно:  31  декабря  прошлаго  1696  года,  Царевоконстанти- 
новской  деревянной  церкви  взялся  въ  семъ  году  одинъ  изъ 
Ея  прихожанъ  Гаврило  Машкавцовъ,  построитъ  на  свое  ижди- 
вен1е  другую;  подъ  которую  сд-Ьданъ  закладъ  11-го  1юля. 


^)  Записк>1  упоминаютъ  о  семъ  колокол-Ь  подъ  1697  годомъ;  и  дру- 
Г1е  не  упоминая  подъ  симъ  объявляютъ  таковой  же  колоколъ  подъ  1686  го- 
домъ, о  чемъ  выше  упомянуто  мною.  В-Ьроятно,  что  одинъ  и  тотъ  же 
колоколъ  по  разнымъ  запискамъ  въ  разныхъ  годахъ  покупкою  показанъ. 

^)  Читатель  да  не  поскучаетъ,  читая  часто  опожарахъ,  мое  нам-Ь- 
рсн1е  при  упоминан1и  объ  оныхъ  было  то:  чтобъ  потомки  вид-Ьли  какимъ  неща- 
ст1ямъ  подвергались,  и  сколь  часто  предки  ихъ  отъ  тогдашняго  образа 
строешя  и  недостатка  въ  предосторожностяхъ  отъ  оныхъ,  и  чрезъ  с1и 
прим-Ьры  да  познаютъ,  бол-Ье  добрыя  для  насъ  посл-Ьдств1Я  учрежден1Й  по 
городамъ  отъ  Великаго  Государя  Петра  I.  до  нын'Ь  постановленныхъ  и  да 
нескучаютъ  т-^мъ,  что  они  называютъ  для  себя  тягостями — градскими. 

8* 
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Въ  наступавшемъ  1698  году  см'Ьбилъ  воеводу  Княз» 
Урусова  новоопред'Ьливш1йся  на  Воеводство  Столъникъ  Петръ 
Васильевичь  Бутылкинъ;  а  въ  Слободскомъ  мужескомъ  Мона- 
стыре, окончена  каменная  Богоявленская  церковь  24  Ноября. 
Тюня  6  дня  начата  строен1емъ  при  Хлыновскомъ  Богоявлен- 
скомъ  Собор-Ь,  Первая  Каменная  Церковь;  а  1юля  81  дня 
погорЬла  Вознесенскаго  Прихода  деревянная  Церковь  отъ 
молши,  безъ  дальнаго  однако  для  Города  вреда;  ибо  торговый 
О  коло  ее  рядъ  д'Ьятельност1ю  Г.   Воеводы  былъ  спасенъ. 

Поелику  въ  семъ  году  Велишй  Государь  Петръ  1.  уни- 
чтожилъ  совершенно  стрелецк1й  корпусъ,  и  иерем'Ьнивъ  совер- 
шенно старой  образъ  военнаго  д-Ьла  на  новой;  сформовалъ 
о9  регулярные  полки  изъ  вольницы,  а  старыхъ  службъ  солдатъ  ^) 
"^о~на  войну  уже  не  требовалъ,  употребляя  ихъ  на  кр'Ьпостныя  || 
работы,  то  по  всеобщей  сей  перем^н^  въ  Росс1и  получены  на 
Вятк'Ь  два  прим-Ьчательныл  относительно  бывшаго  въ  сей 
СтрапЬ  старыхъ  службъ  солдатъ  указа,  изъ — коихъ  однимъ 
сего  1698  года  окладу  брать  съ  нихъ  не  велено,  ибо  хотя 
они  и  уволены  были  уже  отъ  военныхъ  походовъ,  но  употреб* 
ляемы  будучи  въ  городск1я  службы,  казенныя  работы  чрезъ 
то  Государству  еще  служили.  Но  какъ  таковыхъ  людей  въ 
Росс1и  находилось  много,  а  казенныхъ  работъ  въ  с1е  время, 
кром'Ь  у  Азовскаго  моря  другихъ  еще  не  было,  то  по  городамъ 
и  уЬздамъ  много  сихъ  людей  оставаться  должно  было  безъ 
платежа  оклада  и  безъ  заработыван1я,  по  чему  въ  сл1.дующемъ 
1699  году  полученъ  на  Вятк'Ь  указъ,  чтобъ  съ  живущими  на^ 


^)  Начало  старослужилы. ми  людьми  называющ1еся  получили  отъ  вре- 
менъ  Царя  Михаила  0едор^вича.  и  Алексея  Михайловича,  учредившихъ 
разный  полки  въ  Госс1и,  какъ  то:  Рейтаръ,  коп-Ьйшиковъ,  драгуновъ  и  сол- 
датъ полковыхъ.  Они  въ  мирное  время  жили  по  домамъ;  изаиимались  ре- 
меслами и  землед'Ьлхемъ,  а  въ  военное  должны  были  потребоваН1ямъ  ходить 
въ  походы  и  служить.  На  Вятк"^  изв-Ьстны  они  стали  при  Цар'Ь  Алексей-" 
Михайлович'^,  а  бол'Ье  при  ©едор'Ь  Алексеевиче. 
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земляхъ  по  домамъ  старыхъ  полкопъ  служилыхъ  людей  брать 
за  походъ,  когдабъ  имъ  надлежало  итти,  вм'Ьсто  того  по  рублю 
<;ъ  человека.  Итакъ  по  сему  указу  по  случаю  вачавшейся  со 
Швец1ею  войны  съ  старослужилыхъ  собраны  на  ВятгЬ  с1и 
деньги  въ  семъ  же  1699  году. 

Наконецъ  наступило  новое  стол'Ьт1е;  и  съ  симъ  любезное 
наше  отечество  стало  ииъ  вегхаго  приходить  въ  новое  состоя- 
н1е.  Преобразователь  ея  Велик!»  Петръ  начавъ  въ  двухъ 
главныхъ  ея  частяхъ  воинской  и  гражданской  новый  давать 
ея  состоян1ю  видъ,  когда  во  уничтожен1е  прежнихъ  д^лалъ 
постановлен1я  новыя,  то  помЬр'Ь  сихъ  перем'Ьнъ,  въ  Щлой 
Росс1и  сл'Ьдовали  перем-Ьны  и  Въ  Вятскомъ  дистрикт-Ь:  и  во 
первыхъ  носили  высочайшихъ  Указовъ  1699  и  1700  годовъ  (^) 
Воеводское  на  Вятк'Ь  Правленте  перем-Ьвено  на  бурмистерское 
съ  предоставлеп1емъ  бурмистерамъ  всей  воеводской  власти.  По- 
сл'Ьдн1'й  Вятсшй  Воевода  Петръ  Бутурлинъ  здалъ  должность  свою 
избраапымъ  въ  бурмистры  Хлыновскимъ  обществомъ  изъ 
Гражданъ  Алексею  Шведову  и  Семену  Попову,  и  всЬ  д-Ьла 
Марта  10  дня.  Итакъ  Бурмистры  стали  управлять  всею 
Вятскою  област1ю  им'Ья  пребывапхе  свое  въ  главномъ  город-Ь 
Хлынов-Ь,  гд-Ь  воеводсшй  Приказъ  переименовался  въ  Бурмистер- 
скую  палату.  Власть  сихъ  начальнпковъ  не  простиралась 
только,  на  Монастырскихъ,  Арх1ерейсвихъ,  и  Церковныхъ 
крестьянъ,  в^домыхъ  судомъ  въ  Патр1аршемъ  разряд'Ь.  ^)  а 
впрочемъ  выборъ  и  опред'Ьлен1е  таможенныхъ  и  другихъ  головъ, 
кои  назывались    также  таможенныхъ    и  другихъ  головъ,    кои 


^)  По  сил^Ь  указовъ  сихъ  велено  бурмистрамъ  быть  со  всею  Воевод- 
скою власт1ю  въ  т-Ьхъ  городахъ,  въ  коихъ  ни  какихъ  Гарнизоновъ  и  комен- 
лантовъ  н-Ьтъ. 

'^)  Патр1арш1Й  разрядь  изв-Ьстенъ  сталъ  бол-Ье  съ  1626  года,  а  въ 
1700  уничтоженъ;  въ  1701  году  возобновленъ  Монастырск1Й  Приказъ,  въ 
которомъ  в-Ьдомы  стали  опять  Монастырские,  и  имъ  подобные  Крестьяне; 
оной  существовалъ  до  1704  года. 


83 


84 


—  118  — 

назывались  также  таможенными  и  проч.  бурмистрами,  совсЬме' 
ихъ  щетами  и  сборами,  также  гости  и  гостиной  сотни  Люди,  по- 
ручеаы  ихъ  управ-Ь  и  смотр'Ьн1ю;  а  земск1е  старосты  удерживая^ 
право  суда  при  себ'Ь,  должны  были  по  разнымъ  сборамъ  и 
другимъ  къ  народу  отношешямъ,  быть  имъ  также  послушны, 
ХЛЫН0ВСК1Й  только  земск1й  староста,  или  голова  н-Ькоторое 
надъ  самими  т-Ьми  бурмистрами  им-^лъ  преимущество,  и  изъ 
московской  ратуши  (^)  подъ  в'Ьденхемъ  коихъ  состояли  они 
пасы  II  лались  къ  нимъ  обще  иногда  съ  головою  повел'Ьн1я, 
подъ  надписью  таковою:  „Начальн-Ьйшему  бурмистру  съ  бур- 
мистрами". Впрочемъ  бурмистры  избирались  ежегодно  по 
двое  надъ  смотрен1емъ  головы  (^). 

Добрый  и  Бодрствеь'ный  пастырь  церкви  Преосвященный 
1она  Архиепископъ  Вятскхй  и  Великопермск1й  1700  октября 
въ  8  деаь  скончался,  бывъ  на  паств^Ь  25  л-Ьтъ,  и  два  съ 
половиной  м-Ьсяца.  Т'Ьло  Его  погребено  Успенскаго  монастыря 
Архимандритомъ  Александромъ  со  всЬмъ  соборомъ,  декабря 
въ  3  день  и  положено  въ  троицкомъ  Собор-Ь  на  правой  сторон-Ь 
Олтаря. 

На  опорожнившуюся  Арх1ерейску  на  Вятк-Ь  Ваканц1ю 
избранъ  былъ  Патрхархомъ  Андр1аномъ  Московскаго  Дан1илова 
Монастыря  Игуменъ  Дхонисш,  въ  сл'Ьдств1е  Указа  Царя  Петра 
Алексеевича  посвященъ  былъ  во  Епископскхй  санъ  Августа* 
4  дня,  въ  Москв^Ь,  откуда  прибылъ  на  Вятку  въ  томъ  же 
1700  году. 

На  сл-Ьдующхй  1701  годъ  избраны  были  въ  бурмистры 
Сила  Хохряковъ  и  Иванъ  ярдяковъ;  во  время  бурмистерства 
ихъ    выгор-^лъ    весь    почти  Городъ    Хлыног5Ъ    кром'Ь    однихъ 


^)  Для    сер  ратуши,    и  вообще    бурмистровъ    учреждена  была  особая 

о  ^ 

")      печать  съ  изображешемъ    висящихъ    в'Ьсовъ,  ||  и  дозирательнымъ    окомъ    съ 
*'4      надписью:  Правд-Ь,  на  нюже  око  долженствующаго  зритъ. 

^)    Сей  образъ  управлен1я  городовъ    заимствовялъ  Государь  в'Ьроятно 
изъ  Голланд1и,  откуда  онъ  не  задолго  предъ  симъ  возвратился. 
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Каменныхъ  ЦерЕвей.  Пожаръ  сей  посл1;довалъ  22  сентября, 
въ  которомъ  сгор'Ьло  и  Людей  6  челов'Ькъ.  Насл'Ьдующ1е  же 
годы  были  избраны  бурмистры: 

На  1702  годъ!  Михаиле  Филимоновъ  и  Петръ  Зыринъ. 

—  1703  —  Иванъ  Глухихъ  и  Борисъ  Св-Ьшникобъ. 

—  1704  —  Иванъ  Хохряковъ  и  Семенъ  Поповъ. 

—  1705  —  Гавр1илъ  Мошковцовъ  и  Андрей  Глухихъ. 

—  1706  —  Афанас1й  Шабалннъ  и  Яковъ  Огородниковъ. 

—  1707  —  Неизв'Ьстно. 

-^  1708     —     АлеЕсМ  Швецовъ  и  Борисъ  Св-Ьшниковъ. 

—  1709     —     Иванъ  Хохряковъ  и  Стефанъ  Чудиновъ, 

Во  время  Т1равлен1я  Бурмистровъ  на  Вятк-Ь  Монастырсше 
Арх1ерейск1я  вотчины  отобраны  были  въ  казенное  в-Ьденхе, 
Монастыри  и  Арх1ерейскаго  дома  Монахи  положены  были  на 
жалованье,  котораго  производилось  на  каждаго  рядоваго  Мо- 
наха въ  годъ  по  2  руб.  24  алт.  и  4  деньги.  Положеше  с1е  о 
Монастыряхъ  состоялось  по  указу  1703  года,  а  Монастырскихъ 
и  Арх1ерейскихъ  земель  угодья  по  указу  1704  года  февраля 
4  дня  отдаваны  были  отъ  казны  въ  оброки.  В^ден1е  им-Ьла 
надъ  всЬмъ  т-Ьмъ  особо  учрежденная  Монастырскихъ  д'Ьлъ 
Коллег1я,  на  м-Ьсто  Монастырскаго  Приказа  въ  1704  году 
установлениая. 

По  случаю  кр'Ьпостныхъ  СтроенШ  у  Гор.  Архангельскаго    85 
много  кратно    изъ  сего    края    посыланы    были    работники  во 
время  Бурмистровъ  на  кр'Ьпостное  къ  оному  строен1е. 

Выше  зам-Ьчено  (смот.  стр.),  что  соль  съ  древнихъ 
времевъ  была  какъ  во  всей  России,  такъ  и  на  Вятк'Ь  въ 
числ-Ь  вольной  Продажи.  Бятчане  съ  половины  ХУ1  в-Ька 
им-Ья  подручные  къ  своей  сторон'Ь  Соляные  Г. г.  Строгановыхъ 
промыслы,  заимствовались  оною  сперва  въ  Кай  город-Ь,  гд'Ь 
для  распродажи  оной  имъ  и  Вотякамъ  были  есыльные  анбары: 
отсюда    зажиточн^йш1е    изъ    Вятчанъ,    закупая    и    производя 
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соль  на  Вятку  гуртомъ,  разпродавали  оную  зд^Ьсь  по  м-Ь- 
лочамъ,  какъ  вольной  товаръ.  Иногда  сами  Строгановы  отпу- 
скали оную  въ  низъ  по  Вятк'Ь,  или  изъ  Кайскихъ  ссыпныхъ 
амбаровъ  перевозя  на  С1ю  р-Ьку  зимнимъ  около  130  верстъ 
путемъ,  или  подымая  въ  верхъ  весною  по  Кам^,  до  того  м^ста 
гд^  самое  меншее  разстоян1е  находится  между  сими  р'Ьками, 
и  перевозя  также  съ  одной  на  другую,  плавали  весьма 
короткимъ  и  удобнымъ  на  Вятк1^  ходомъ^  во  всЬ  по  порядку 
вятсше  Города,  и  дал'Ье  по  течен1ю  сей  р^Ьки  въ  Казанскую 
четверть,  разпродавая  оную  по  городамъ  и  селамъ  также, 
какъ  товаръ,  здавая  гуртами,  сьемами  зажиточнымъ  людямъ. 
Такимъ  способомъ  довольствованы  были  Вятчане  солью  до 
1705  года  въ  которомъ  соль  взята  въ  казенную  продажу,  и 
распродавалась  отъ  казны  подъ  смотр'Ьшемъ  особыхъ  соляныхъ 
головъ,  а  уже  не  таможенныхъ,  какъ  вольная  промышленность. 

Въ  посл^днемъ  году  Бурмистерскаго  Праплен1я  построена 
въ  Рожественскомъ  Хлыновскомъ  приход-Ь  каменная  церковь 
во  имя  Покрова  Бож1ей  Матери. 

Наконецъ  въ  1710  голу  Бурмистерское  11равлен1е  на 
Вятк-Ь  кончилось  а  введено  въ  семъ  году  опять  Воеводское 
по  прежнему:  ибо  какъ  въ  1708  году  положено  было  учредить 
въ  Росс1и  восемъ  Губерн1й,  въ  числ^  коихъ  положено  быть 
Губерн1и  Сибирской,  то  по  учрежден1ю  сей  посл-Ьдией  распо- 
ряжен1ям0  Сибарскихъ  Провинц1й,  Суд1и  и  потомъ  Губернатора 
Князя  Матвея  Петровича  Гагарина,  причисленъ  и  Вятской 
дистриктъ  къ  Сибирской  Губерн1и.  А  какъ  устроен1е  Порядка 
расаоряжен1емъ  Гагарина  не  ран'Ье  посл'К^довало  к  сент.  1710-го 
года,  то  Вятка  и  поступила  въ  семъ  уже  году  въ  в^Ьден^е 
Сибирскаго  сего  Губернатора.  Воеводою  на  Бятк-Ь  опред'Ьленъ 
былъ  въ  С1е  время  Степанъ  Даниловичь  Страхашотовъ,  кото- 
рой, такъ  какъ  и  Его  Преемники  состояли  подъ  ордерами  Г. 
Гагарина,  и  указами  Сибирской  Канцелярхи,  бывпхей  въ 
Москв-Ь,  и  права  надъ   казенными   поселянами,    относительно 
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85 
уоравы    ихъ    и  суда   имъли    полныя,     изкдючая  ||  посадскихъ— ^ 

Людей,  и  купцовъ,  которые  остались  подъ  городовымъ  Бурми- 

стерскимъ  начальствомъ,  которое  опред^^лялось  съ  сего  времени 

Б'Ьден1емъ  только  городскихъ  жителей. 

Съ  того  жъ  времени,  какъ  Воеводское  Правлеше,  воз- 
становлено  на  Вятк-^Ь,  стали  посылать  въ  С1ю  сторону,  какъ 
отдаленную  отъ  поб^говъ  безопасную,  Шведовъ,  пл'Ьнимыхъ 
въ  происходившей  тогда  со  Швец1ею  войн'Ь,  Полтавская  победа, 
одержанная  не  задолго  предъ  т-Ьмъ  (1юня  27.  1709  года) 
особенно  доставила  ихъ  сюда  не  малое  число;  т'Ь  изъ  нихъ, 
кои  оставались  въ  пл'Ьну  по  самой  конецъ  войны,  занимались 
иногда  на  Вятк'Ь  обучен1емъ  д'Ьтей  Н'Ьмецкой  Грамот'Ь  и 
ариеметик^Ь,  иные  же  художествамъ  {^).  Привсемъ  томъ 
однакожъ  не  видно  было  посл-Ь,  Чтобъ  отъ  сихъ  пл'Ьнниковъ 
положено  было  на  Вятк]^  прочное  основан1е  какому  нибудь 
полезному  знан1ю.  Всякое  доброе  посЬянхе  безъ  особеннаго  на 
то  соизволен1я  и  помощи  высшаго  начальства  остается  въ 
тун-Ь  и  изчезаетъ. 

Въ  сл-Ьдующемъ  1711  году  Заведенъ  въ  Хлынов-Ь  вновь 
Предтеческой  Приходъ,  для  котораго  построена  деревянная 
Церковь,  освящена  Преосвященнымъ  Д1онис1емъ  въ1-е  число 
Сентября. 

Въ  томъ  же  году  Воеводу  Страхан1атова  переменилъ 
Стольникъ  Герасимъ  Дмптр1евичь  Плещ-Ьевь;  во  время  с\е  по 


^)  Записки  свид'Ьтельствуютъ,  что  Шведы  заводили  сд'Ьсь  д-кйстви- 
тельные  школы;  Самопроизвольно  они  взялись  за  доброе  С1е  д-^ло,  которое 
предписано  уже  было  указомъ  1712  года.  Генв.  25  дня,  чтобъ  при  арх1- 
ерейскихъ  домахъ  обучаемы  были  Секретарские  и  подьяческ1е  д1^ти:  Ариеме- 
тик'Ь  и  Геометр1и  на  которой  конецъ  указомъ  же  17м  года  Генв.  28  дня, 
велено  къ  Арх1ерейскимъ  домамъ  присылать  изъ  Адмиралтейства  подва 
Учителя,  но  чтобъ  таковые  присланы  были  на  Вятку,  нигд-Ь  по  запискамъ 
невидно,  равно  какъ  и  того,  чтобъ  при  зд'Ьшнемъ  Арх1срейскомъ  дом'Ь 
учреждена  была  тогда  Школа. 
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нужд-Ь  обозр'Ьн1я  ГуберБ1*и  и  личныхъ  по  оной  распоряжешй 
прибылъ  между  прочимъ  и  на  Вятку  Сибирск1й  ГубернаторЪу 
князь  Матфей  Петровичь  Гагаринъ.  Оеъ  провелъ  сд'Ьсь  и 
въ  обь-Ьздахъ  сосЬдственныхъ  дистриктовъ,  какъ  то:  Кайгород- 
скаго  гд-Ь  поглавному  чрезъ  оной,  лежавшему  Сибирскому 
тракту  расположилъ  ямы  и  распорядилъ  вообще  гоньбу,  какъ 
по  тракту  сему,  такъ  и  по  р'Ьк-Ь  Кам-Ь,  и  Чердынскаго,  Четыре 
года  сь'Ьхавъ  со  всЬмъ  съ  Вятки  въ  1715  году. 

87  Впрочемъ  въ  продолжен1е  сихъ  четырехъ  л'Ьтъ  сл-Ьдовала 

сд^сь  частая  перем-Ьна  Воеводъ:  ибо  въ  1712  году  плещ^евъ 
смененъ  Княземъ  Иваномъ  Ивановичемъ  Щербатовымъ,  во 
время  коего  въ  хлынов-Ь  построена  посл-Ьдияя  предъ  запреще- 
н1емъ  каменнаго  въ  Росс1и  строен1я  ^)  въ  Ср^тенскомъ 
(пятницкомъ)  приход'Ь  каменная  церковь;  а  Щербатова  въ 
1714  году  ГригорШ  Ивановъ  вахром^евъ,  на  м-Ьсто  же  сего 
въ  1715  году  опред'Ьленъ  Васил1й  Кириловичь  толстой.  Сей 
Воевода  и  меновался  Коммендантомъ  в-Ьроятно  потому,  что  по 
прпчин'Ь  находившихся  сд-Ьсь  многихъ  шведскихъ  плЬнниковъ, 
былъ  въ  С1е  время  въ  Хлынов^  значуш,1й,  горнизонъ  старыхъ 
полковъ  солдатъ,  и  еще  потому,  что  часть  изъ  набпраемыхъ 
въ  солдаты  рекрутъ  (по  указу  1716  года  Марта  13  дня)  съ 
Вятскаго  дистрикта,  оставляема  была  въ  Хлынов-Ь,  для  обуче- 
Н1я  военному  д^лу. 

При  семъ  Господин-Ь  Коммендант-Ь  была  делана  въ  1717 
году  во  всей  Вятской  области  дворовая  перепись  Ландратами  (^). 
Изъ  нихъ  изв'Ьстенъ  одинъ  Князь  Яковъ  Вяземск1й,    которой 


^)  Времянное  С1е  запрещен1е  посл-Ьдовало  для  усп-Ьшнейшей  выстройки 
Санктпетерга,  (указъ  1714  года  окт.  9  дня)  куда  изъ  всЬхъ  городовъ  ка- 
менщики, обжигальщики,  плотники  и  столяры    наконецъ    требованы  были. 

^)  Ландраты  учреждены  въ  1715  году  для  земской  управы,  (смот.  указъ 
1715  года  Генв.  28  д.)  до  которой  коммендантамъ  д-Ьло  не  было. 
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переписывалъ  Хлыновъ,  Орловъ,  и  Котельничь  съ  ихъ  уЬздами^). 
а  проч1е  два  города  Слободской  и  Шестаковъ  и  ихъ  у-Ьзды, 
кто  имянно  переписывалъ,  свид^Ьтельства,  такъ  какъ  и  переписи 
оныхъ  не  найдено. 

Сличая  перепись  С1ю  съ  прежними  переписями  оказывает-   ^^ 
ся,  что  населен1е  на  Вятк']^  противъ  прежняго  кажется,  есть  ли 


^)  Часть    Генеральной    дворовой  переписи,  на  Вятк'^?  Ландратомъ  Вя- 
земскимъ  учиненная. 

Въ     Хлынов'Ь. 

Каеедральной  Соборъ  Троицкой    ГКаменнные 
Богоявленской  Соборъ  <         въ 

Артиллер1йской  погребъ.  [     Кремл-Ь. 

Спаской  Соборъ 
Покровской  Приходъ 
Царевоконстантинской 
Воскресенской 
Женской  Монастырь 
Ср-Ьтенской  Приходъ 


[|й-^- 


88     Вознесенской 

Предтеческой  I  §  м  "к 

Домъ  воедскаго  правлен1я<{  ^  й>  о. 
Домъ  Воеводск1Й  1й  ^'^ 

Домъ  Богад-Ьленный  (.^ 

Всесвятск1Й  Приходъ  деревян.     За  городомъ. 


Всего  въ  Хлынов'Ь  со  слободою  дымковскою 
и  Макарьевскимъ  Селомъ  дворовъ  642  а 
людей  муж.  пола  155  5' 


Въ  Котельнич-к: 


ТроицкоР!  Соборъ  ( 

Никольской  Приходъ  [Дере- 

Женской  Монастырь  съ  3  5  монахин.  {  вян- 
Артиллер1Йской  погребъ.  Земляной.  |  ные. 
Приказная  изба  съ  Таможнею, 


Всего   въ  Котельнич-Ь  дворовъ  45  ^  Людей  170  чел. 
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можно  ва  справедливость  ихъ  положиться,  уменшалось 
время  отъ  времени  бол'Ье  и  бол-Ье,  (что  замечено  ниже  сего 
въ  прим'Ьчан1и,  на  с1е  сд'Ьланеомъ);  причиною  сему  оставлев1е 
земель  и  домовъ,  и  переселее1е  на  выгодн'Ьйш1я,  въ  сосЬдствен- 
ную  Казанскую  Губершю,  м'Ьста,  а  къ  тому  умножен1е  при 
монастыряхъ  и  погостахъ  бобылей  и  Нищихъ;  (я  не  говорю 
зд'Ьсь  о  наборахъ  рекрутскихъ,  какъ  послЬдней  того  причин-Ь), 


89  ВъОрлов-Ь: 

Соборъ  Архангельской      ГДере- 
Троицкой  Приходъ.  <  вян- 

Благов-Ьгценской.  I  ные. 

Всего  въ  немъ  дворовъ  4^. 
Людей  Мужеска  пола  150. 

Монастыри: 

I.  Успенской  Трифоновъ^в-ь    немъ:    Кром-Ь     успенской     Каменныя    церкви 

I  Никольская,     и    Афанасьевская,    благов'Ьщенская 
деревянная.  Колокольня  каменная  Архимандритъ 
Парфешй.    Въ  слободк"!;  Его  Мастеровыхъ  съ  по- 
|садскими  4"И. 

ВсЬхъ     44  лвора. 


2.  Предтеческой  При  Котельнич-];.  Строитель  съ  ю  чело.  брат.Г>,  <^ 
3-  Архангельской-Куринской  —  съ15       —       —   {-^'^ 


1^3 


4-  Истобенской  Троицкой  Игуменъ      —  20 

5.  При  Город-Ь  Орлов'Ь    съ  каменною    церков1ю  назван1е  его  неизв'Ь- 
стно  Игуменъ  съ  30  чел.  брат. 

6   Крестовоздвиженской  на  Чепц-Ь     —  съ25       —       —    Г^о 

7-  Введенской  у  р.  Кобры  —  —  15       —       —    {я^- 

8.  Раифская  пустынъ  Строителъ  съ  15       —       —    I  о  "* 

За  неим-Ьнгемъ    переписи  Слободскаго  Города  и  У-^зда  незна- 
чатся еще  Монастыри: 
9-  Богоявленской 

10.  Троицкой  на  Холуниц-к 

11.  Женской  въ  Город-Ь 


< 
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зам^Ьчаетгя  при  семъ,  что  запуст-Ьлыя  земли  неоставались 
одеакоже  еаВятк'Ь.  совсЬмъ  пусты:  мнопе  зажиточные  люди, 
наипаче  города  Хлынова,  кои  были  или  Гостибвой  и  сукон- 
ной сотни  люди,  или  разныхъ  избъ,  подьяч1е,  вступали  во 
влад-Ьихе  сихъ  земель,  по  сил-Ь  указа  1648  гола  и  пописцо- 
вымъ  наказамъ;  на  с1и  земли  пущали  они  изъ  полу  другихъ, 
отъ  чего  число  половеиковъ  на  Вятк^  зватво  увеличивалось. 
С1е  т.  е.  влад'Ьн1е  Вотчинеиковъ  и  работы  половниковъ  на 
земляхъ  было  главнымъ  предохранительномъ  средствомъ  на 
Вятк-Ь  отъ  большаго  еще,  а  можетъ  быть  и  всеобщаго  запу- 
ст^шя  земель;  а  при  томъ  тоже  влад4н1е  Вотчивническое, 
какъ  н'Ькоторой  видъ  помещичья  права,  заохачивая  вотчин- 
нйковъ,  служило  къ  улучшешю  сельской  эконом1и  на  Вятк-Ь, 
гд^Ь  пом-^^щичьйкь  влад'Ьп1й  вовсе  ве  было. 

Вотяки,    старинвые    СосЬди    Вятчанъ,    никогда    еще   не    89 
переаисыванвые  и  нигд'Ь  между  поданными  Росс1и,  подобными 
имъ  народами,  какъ  то:  Мордвою,  Чуватею,  Черемисою  ипр. 
досихъ  временъ  ве  упоминаемые,  ни  податей  непосредственно 
короне  неплативпи'е,  и  къ  Воеводству  Вятскому  не  принадле- 


За  всЬми  монастырями,    изключая   трехъ  посл-Ьднихъ,    и 
н-Ькоторыми    приходами    также    домомъ     Арх1ерейскимъ 

по  сей  переписи  дворовъ 15  35' 

А  людей  мужеска  пола    .     • 5059« 

А    всЬхъ    вообще,    въ    трехъ    городахъ    и    ихъ    уЬздахъ 

дворовъ 6524. 

Людей       20407.  чело. 

90  Въ  томъ  числ-Ь  старыхъ  службъ  солдатъ   1540 — а  бобылей 

и  нищихъ • 10737-  '^б'^- 

И  такъ  ежели  справедлива  С1Я  перепись,  то  число  дворовъ  въ  трехъ 
городахъ  и  уЬздахъ  противъ  Карауловой  переписи,  покоей  въ  нихъ  значит- 
ся кром-Ь  Монастырскихъ  и  имъ  подобныхъ  9216  двор,  съ  1564  года  чрезъ 
6з  го.  уменшилось  2892  дворами,  но  Людей  противъ  тойже  переписи  въ 
коей  показано  ихъ  11686  кром-Ь  монастырскихъже  и  тому  подобныхъ  уве- 
личилось гораздо  въ  показан1и  настоящей  переписи,  по  тому  только,  что 
въ  оную  кладены  не  одни  работники,  но  всякаго  возраста  мужеск1я  души. 
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жавш1е,  были  въ  семъ  же  году  въ  первой  разъ  переписаны; 
^9  ибо  опасность  отъ  поб-Ьгу  ихъ  за  каму,  въ  ||  въ  С1е  время  мино- 
^^  вались  уже;  потому-что  по  кам'Ь  въ  сосЬдственныхъ  къ  воти 
м-Ьстахъ,  завелись  мног1я  руск1я  селен1я,  а  потомъ  Города. 
Неговоря  о  кунгур-Ь,  построенномъ  въ  1664  году,  гд-Ь  образо- 
вались уже  изъ  рускихъ  селен1Й,  заграждавшемъ  поб-Ьги 
Вотякамъ  въ  тамошн1я  за  кунгурск1я  степи,  ни  о  осЬ,  прежде 
кунгура  построенномъ,  упомянуть  должно  о  ближайшихъ  къ  сему 
народу  важн'Ьйшихъ,  въ  ц^^пи  по  правому  камскому  берегу  на- 
ходящемуся уже  рускихъ  селен1й,  селенхяхъ,  какъ  то:  Сарапуле, 
застроенномъ  въ  1707  году  и  укр-Ьпленномъ  во  время  Башкир- 
скаго  Бунта,  и  Елабуг-Ь,  укрепленномъ  также  въ  С1е  время 
рускомъ  С'Ьлен1и,  которыми  пресЬчено  было  свободное  сообще- 
шя  воти  съ  Башкирью.  Такимъ  образомъ  народъ  сей  окружен- 
ный отвсюду  Росс1янами,  самъ  собою  чрезъ  то  сд-Ьлался 
сопричисленъ  къ  числу  подданныхъ  Росс1и,  другихъ  единоплемен- 
ныхъ  ему  народовъ  и  въ  семъ  1717  году  переписанъ.  Въ 
пяти  доляхъ  ^)  накои  были  они  разд'Ьлены,  и  кои  причислены 
были  къ  в-Ьдетю  Вятскаго  Воеводства,  съ  причислешемъ  Карий- 
ской волости,  въ  которой  жили  и  Вотяки  и  Татары,  и  Русше, 
оказалось  при  переписи  сей,  д-Ьданной  т-Ьмъ  же  Ландратомъ 
Вяземскимъ,  2353  двора.  Итакъ  чрезъ  причислен1е  къ  Вятскому 
Воеводству  вотскихъ  пяти  долей  округъ  онаго  распространился 
на  Востокъ  до  верховья  р.  чепцы,  или  до  см-Ьжиостей  въ  той 
сторон-Ь  начинавшихся  рускихъ  селен1й. 


^)  Вотск1Я  с1и  доли  заключали  жительства,  простиравш1яся  по  р.  Чеп- 
ц^Ь,  отъ  самой  ея  почти  вершины  до  устья,  по  правую  Ея  сторону  лежав- 
шгя  и  н-Ькоторую  часть  жительствъ  по  южную  сторону  сей  же  р.  нахо- 
дившихся, а  проч1е  дал-Ье  къ  Югу,  къ  сторон'Ь  камы  жпвшхе  причислены 
къ  ведомству  казанской  Губерн1и;  но  Граней  отд-Ьлившихъ  внутри  вотскихъ 
жительствъ  Сибирскую  Губерн1ю  отъ  казанской  и  опред'Ьлить  по  неизв-Ьстно- 
,сти  сд'Ьсь  не  можно. 
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При  вачад-Ь  сл'Ьдующаго  1718  года  Преосвященный 
Дюнис1й  по  осмнадцатил'Ьтнемъ  правлен1и  паствою,  принужденъ 
былъ  по  неизв'Ьстнымъ  кавимъ  то  тогда шнимъ  обстоятель- 
ствамъ  ^}  оставить  оную;  въ  сл-ЬдстЕхе  ||  чего  Февраля  7  дня 
сего  года,  вытребованъ  будучи  въ  москву  сь-Ьхаль  съ  Епарх1и 
своей  туда,  и  посланъ  въ  прежнхй.  въ  которомъ  былъ  онъ  до 
Епископства  Игуменомъ,  Дан1иловъ  Монастырь,  въ  которомъ 
посхитясь,  препровелъ  подъ  именемъ  Димитр1я  Остатокъ  жизни 
своея.  Преосвященный  сей  былъ  нравомъ  и  умомъ  простъ, 
кром-Ь  Росс1йской  грамоты  не  былъ  ученъ  ничему;  отъ  церков- 
никовъ  не  только  знан1и,  но  и  исправности  въ  чтенхи  не 
взыскивалъ;    по  Его  разсужден]ю  казалось,    что  тотъ    на  всЬ 


^)  Старан1е  мое  познать  точную  причину  удаленхя  сего  Архиерея  отъ 
Епарх1и,  сколько  нистарался  узнать,  но  старан1е  осталось  тщетно.  Впрочемъ 
по  заключению  сл-Ьдовать  ]|  оная  должна  была  изъ  простоты  и  не  св-Ьдешя  • 
Его,  по  причине  коихъ  не  могъ  онъ  соотв'Ьтствовать  Великимъ  нам-Ьрешямъ 
В.  Государя,  желавшаго  утвердить  въ  Росс1*и  в-Ьру  во  всей  Ея  чистот-Ь,  истре- 
бить древняго  суев-Ьр1я  мглу,  распространить  полезныя  познан1я;  ожидая 
для  произведен1я  сего  нам-Ьрен^я  въ  д'Ьйств1е  пособ1я  отъ  высщаго  Россхй- 
скаго  духовенства,  чрезъ  которое  всего  удобн-Ье  можно  внушить  грубому 
и  суев-Ьрному  тогдашнему  народу  истину  и  святость  вс^Ьхъ  еще  прочихъ 
д-Ьлъ  и  нам'Ьренхй  Государственныхъ.  Въ  прочемъ  ближайш1я  иам-Ьрен^я  и 
д'Ьла  Государя  къ  состоян1ю  Духовенства  заключалися  около  сего  времени 
въ  сл'Ьдующихъ  обстоятельствахъ. 

1.  Указъ  1711  года:  Лишнихъ  Церковниковъ  брать  въ  военную  службу. 

2.  — 1714  года  Генваря  28  дня:  Уч")ежден1е  школъ  при  Арх1ерейскихъ 
домахъ  для  обучения  д-Ьтей. 

3-  1716  Года  Генваря  22  дня:  по  образу  присяги,  учиненной  въ 
Москв-Ь  Астраханскимъ  и  Вологодскимъ  Арх1ереями,  при  постановлен1и  ихъ 
въ  сей  санъ,  поведено  и  всЬмъ  тогда  на  Епарх1яхъ  бывшимъ  Арххереямъ 
учинить  такую  же  присягу,  въ  которомъ  между  прочимъ  прописано  имъ: 
I)  Церквей  свыше  потребы  для  прихотей  вновь  нестроить,  и  другимъ  того 
не  попускать  2)  Священниковъ  Д1аконовъ  ипроч.  церковниковъ  свыше 
потребы  не  размножать  для  прибытка  и  для  насл-Ьд1я,  но  единственно 
для  потребы  и  нужды  паствы,  з)  Паству  чрезъ  два  или  три  года  обь-Ьзжать. 
Вотъ  обязательства  изъ  отношешя  которыхъ  къ  личности  Д10нис1я,  в-Ьрно 
.сл'Ьдовали  причины  удален1я  отъ  паствы. 


90 


91 


90 
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степени  духовнаго  почему  взойти  достоинъ,  кто  какъ  нибудь 
могъ  прочитать  Псалмы  Давидовы;  а  притомъ  правилъ  благо- 
чест1я,  1зоздержан1я  и  трезвости  мало  взыскивалъ. 

Итакъ  въ  сл^§дъ  см'Ьны  Д1онис1я  повелено  было  высо- 
чайшимъ  Указомъ  Генваря  25  дня  1719  года  перевесть  на 
Вятскую Епархш,  Алексея  Арх1епископаКрутицкаго,  Сарскаго, 
и  Подонскаго,  которой  прибылъ  въ  Хлыновъ  Апр.  12  дня 
тогожъ  года. 


3-е  Отъ    Учрежденья   на  Вятк'Ь    провинщи   до    92 
открыт1Я  нам'Ьстничества,  или  отъ  1718  чрезъ 

62  Года. 

Какъ  высочайшая  боля  Государя  Петра  1  была  послучаю 
приращешя  чрезъ  приобретее1е  отъ  швещи  н'Ьсколькихъ 
областей — новое  зд-^лать  разпред^лев1е  внутри  росс1*гт,  то  въ 
сл^дств1е  того  разд-^лена  была  оная  въ  1718  году  на  12 
Губерн1и,  а  губерн1и  Смотря  по  пространству  ихъ,  напровин- 
щи.  Приновомъ  Семъ  образоваши  правительственной  части, 
положено  быть  между  прочимъ,  и  Сибирской  Губерн1и  по 
прежнему.  Вятской  дистриктъ  принадлежавш1й  и  прежде  къ 
ней,  оставленъ  такъ  же  и  присемъ  въ  кругу  оной,  подъ 
именемъ  провинщи,  только  въ  другихъ  пред'Ьлахъ:  ибо  провин- 
щя  с1я  заключала  въ  Себ-^Ь,  кром-Ь  пяти  Вятскихъ  Городовъ  съ 
ихъ  Уездами,  Еще  кай  городъ  и  кунгуръ  съ  уЬздами  ихъ; 
центромъ  провинцхальнаго  правлен1я  определено  быть  городу 
Хлынову,  гд'Ь  оное  отъ  крылось  подъ  именемъ  провинциальной 
канцеляр1Й  при  прежнемъ  коммендант-Ь  Васил1'Ь  кириллович-Ь 
толстомъ.  Такимъ  образомъ  въ  учрежденномъ  въ  Семъ  Город-Ь 
правительственномъ  м'Ьст'Ь,  подъ  Управою  провинц1альныхъ 
Воеводъ  сосредоточивалось  уже  не  однихъ  вятчанъ  по  д'Ьламъ 
отношенхе,  но  идругихъ  росс1искихъ  писменъ:  кайгородцы 
происхожденцы  чердынцовъ,  и  кунгурцы  отъ  род1е  населив- 
шихся въ  той  стороне  устюжанъ  исоликамцовъ,  сходствующ1е 
съ  ними  ипонын-Ь,  въ  правахъ,  нар'Ьч1и,  образе  од'Ьян1я  и 
проч;  къ  оному  принадлежали:  первыхъ  поступило  въ  в-Ьденхе 
вятскаго    провинц1альнаго    воеводства  1338    дворовъ    а  кун- 
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гурцовъ,  3198  дворовъ.  ктакъ  провинц1я  с1я  приначал-Ь  своемъ 

попоказан1ю  переписей  заключала: 

по  переписи  в^яземскаго  въ  хлынов-Ь,  орлов-Ь,  и 
котельнйч^  съ  ихъ  уездами  .    .    „    ^    .    .    .  6324  двора 
пощетнымъ  запискамъ,  д^ланнымъ  предсимъ  же 
времянемъ  въ  Слободскомъ  ишестаков-Ь,  съ  ихъ 

уЬзда  дворов 2313    — 

по  вотскимъ  долямъ 2353    — 

дапоновопричисленнымъ  кайгороддевъ  и  кунгур- 

цевъ 4536    — 

ВсЬхъ 15,526  дворовъ  ^). 

^)  Въ  начал^Ь  провинцти  повышеозначенному  числу  дворовъ  происхо- 
дила дача  рекрутъ  и  платсжъ  окладовъ.  Въ  1719  году  съ  8 9  окладныхъ 
дворовъ  почелов'Ьку  доставила  отечеству  с1я  провинц1Я  около  155  Сол- 
датъ.  Времянные  ипостоянные  оклады  были  бол-Ье  или  менее  значительны: 
-2__такъ  въ  томъ  же  году  Ц  на  сио  провиншю  налога  натурою,  для  Санктпетербур- 
"^  скаго  и  Ревельскаго  портовъ  масла  14999  пу.  59^2  Фунт.  Сухарей.  69500  пудъ 
кпупъ  20x6  четвертей  вина  19200  в-Ьдеръ,  заплатила  оная  казн-Ь  по  5  алтынъ. 
Съ  двора  всего  2057  Руб.  15  коп.  На  д-Ьло  Ладожскаго  Канала  по  25  ал- 
тынъ  и  2  деньги  съ  двора  (а  купцы  по  томужъ  съ  ю  деньги)  доставила 
казн-Ь  свыше  9600  руб.  5^  коп.  Ежели  мало  значительны  суммы  частныхъ 
окладовъ  по  числу  дворовому  собираемые,  даже  и  въ  такомъ  случа-Ь,  когда 
оклады  были  ВЫС0К1Я  (ибо  оклады  с1и  клались  бол^Ье  по.  сорту  по  селянъ 
сл-Ьдовательно  были  не  общ^е,  такъ  напр.  въ  семъ  17^9  году  съ  половничь- 
ихъ  дворовъ  велено  собрать  по  4  РУб.  ^о  алт,  съ  каждаго,  окладъ  значи- 
тельной самъ  по  себ'Ь,  но  мало  значительно  число  окладныхъ  дворовъ,  по- 
тому и  сборъ  не  много  значитзленъ)  но  т-^мъ  значительн-Ье  они  была  въ 
Сложности  своей:  ибо  много  таковыхъ  разнородныхъ  было.  А  въ  семъ 
разум'Ьн1и  Вятская  провинц1Я  при  начал-Ь  уже  своемъ  въ  состояши  была 
доставлять  казн'Ь  очень  значуццй  годовый  доходъ;  и  т'Ьмъ  значительнее  когда 
присовокупить  къ  тому  время  отъ  времени  увеличивавш1еся  промышлен- 
ности обитателей;  изъ  таковыхъ  первые  на  Вятк'Ь  было:  Винокуреше  а) 
вольная  сплавка,  и  продажа  л-Ьсовъ,  дровъ,  идеревянныхъ  изд'Ьлхй,  возка  и 
продажа  съ  Вятки  въ  Куигуръ  и  Сибирь  шерстянаго  вязанья,  шубъ  и  пр. 
не  говоря  о  другихъ  внутреннихъ  таможенныхъ  и  пошлинныхъ  съ  разныхъ 
обзаведен1Й,  и  оброчныхъ  съ  мостовъ,  мельницъ   покосовъ   и  пр.  доходахъ. 

а)  Винокурни  тогдашн1я  на  Вятк'Ь  неимтЬли  вида  порядочныхъ  за- 
водовъ  и  строены  были  бол'Ье  по  городамъ.  Изв-Ьстные  около  сего  времени 
были  въ  Хлынов-Ь  дв-Ь,  одна  Рылова  а  другая  Злыгостева,  въ  Котельнич-Ь 
'^5ыа,  одна  въ  Орлов-Ь  и  еще  Талицкая  за  Вяткою. 
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При  образоваши  провинщи  тЪ  города,  кои  въ  лучшемъ  93 
были  состоян1и  удержали  по  прежнему  назваше  Городовъ: 
таковы  были  Кай  городъ,  куагуръ  и  Слободской;  въ  первомъ 
изъ  нйхъ  до  учреждешя  еще  провинц1и  были  воеводы,  а  въ 
семъ  1719  году  быдъ  въ  немъ  Коммендантъ  Чапдыгинъ; 
проч1еже  города,  Орловъ^  Котельничь,  и  Шестаковъ  стали 
называться  пригородками.  При  образоваши  провинц1и  учреж- 
дены были  разные  чины  ^)  съ  точеымъ  Опред1^лен1емъ  каждаго 

должности    въ    ИНСТруЕЦ1ЯХЪ. 


^)  Для  удобн-Ьйшаго  хода  д-Ьлъ  и  збору  доходовъ,  кром'Ь  воеводъ 
учреждены  были  подв-Ьдомые  имъ  сл'Ьду10щ1е  Чины:  I.  Земск1е  Фискалы, 
коихъ  установлеше  хотя  и  относится  еще  къ  1711  году,  но  инструкшею 
снабдены  уже  въ  семъ  году,  до  того  избираемы  они  были  изъ  посадскихъ 
Людей  вообще,  а  съ  1718  года,  Ц  велено  избирать  ихъ  изъ  купечества.  Сред-  93 
ней  и  нижней  Статьи  и  быть  въ  в'Ьден1и  провинщалъ  фискала,  а  подати  94 
за  нихъ  платить  городамъ:  Должность  ихъ  была,  какъ  нын-Ьшнихъ  Стряп- 
чихъ.  2.  Земск1е  Комисары  учреждены  были  еще  при  Ландратахъ  въ  по- 
мощь имъ  1715  года,  а  при  провиншяхъ  Оставлены  по  уничтожен1и  Лан- 
дратства,  съ  ихъ  правомъ  и  снабдены  въ  семъ  1719  году  инструкшею.  Ихъ 
должность  была  подобна  нын-Ьшнихъ  земскихъ  и  справниковъ  должности, 
и  опред'Ьлялись  воеводами  изъподъячихъ.  з-  Реитейместеры,  Хранители 
Казеннаго  Интереса  были,  что  нын-Ьшные  Казначеи,  также  съ  инструкцтею. 
Для  судной  Части  въ  Тобольск'^  учрежденъ  былъ  вызш1й  надворный  Судъ; 
а  въ  Хлынов-Ь,  какъ  и  прочихъ  провинц1альныхъ  Городахъ  находился. 
4.  Нижшй  надворный  Судъ,  заключавш1Йся  при  воеводской  Канцеляр1и,  въ 
лиц'Ь  воеводы  и  Судьи.  Д-Ьла  по  расправ'Ь  онаго  шли  наутвержденхе  и  Ап- 
пеляшю  въ  Тобольской  Судъ,  и  преступники  съ  Вятки  для  р-Ьшительныхъ 
приговоровъ  отсылались  тудажъ;  а  для  исполненхи  по  приговорамъ  обра- 
щаемы были  опять  въ  провинцш.  Кром-Ь  сихъ  чиновъ  изв-Ьстны  сд-Ьсь  ста- 
ли горные  коммисары,  хотя  собственно  въ  Вятскомъ  Дистрикт-Ь  рулныхъ 
д'Ьлъ  еще  и  заведен1й  не  было.  Таковъ  былъ  изъ  хлыновскихъ  жителей 
н'Ькто  Изанъ  Трапицынъ,  которой  св-Ьдущъ  былъ  въ  рудопр1искахъ  и 
им-Ьлъ  основанный  имъ  м'Ьдный  заводъ  въ  Казанской  Губерн1и  нар,  Тулв-Ь, 
не  далеко  отъ  нын-Ьшняго  Пермской  Губернхи  Города  Осы,  и  по  св-Ьденхямъ 
своил1ъ  въ  рудномъ  д-кл-Ь,  имяннымъ  указомъ  былъ  около  сего  времени 
командированъ  въ  Капитанъ — Порутчикомъ  Татищевымъ  и  Бергмейстеромъ 
Бейеромъ  для  пр1иска  рудъ  и  основан1Я  заводовъ  по  Сибирской  Губернхи. 
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94  При    новомъ     устроен1и     внутренней  правительственной 

Части  Бъ  Государств'Ь,  желалъ  Петръ  I.  знать  в'Ьрн^Ье  населе- 
н1е  онаго  не  по  числу  дворовъ,  на  прежн1я  коихъ  переписи 
нельзя  было  вЬроятно  положиться  ^)  а  во  вторыхъ  о  казыва- 
лось  при  оныхъ  много  и  пустыхъ  дворовъ,  но  изъ  числа 
самыхъ  людей;  а  потому  въ  дополненхе  и  поправлен1е  преж- 
нихъ  при  немъ  бывшихъ  дворовыхъ  переписей  повелево  отъ 
него  переписей  въ  Росс1и,  людей  мужеска  пола  отъ  самаго 
малаго  до  Стараго,  подъ  смотр'Ьн1емъ  главнаго  ревизора 
находившагося  въ  Москве  Бригадира  Зотова;  въ  сл'Ьдств1е 
чего  д'Ьлана  въ  1719  году  и  Въ  вятской  провинц1и  новая 
р .  перепись  дворовъ  идушъ.  Нокакъ  переписи  сей  въ  виду  не 
-^г^  находится;  азначится  только  перепись  учинен  Ц  ная  Коммендан- 
томъ  Толстымъ  по  СИЛ"!  имяннаго  указа  1719  года  Монастыр- 
скимъ  И  Арх1ерейскимъ  вотчинымъ  крестьявамъ,  коихъ  велено 
со  строжайшею  разыскательност1ю  переписать,  то  перечень 
переписи  сей  сд'Ьсь  представляется: 

Принадлежащихъ  къ  Арххерейскому  дому  .    .    5923  душ. 
да  пашущихъ  на  Домъ  подгороднихъ  ....      33    — 
Истобенскому  Троицкому  Монастырю  ....    222    — 

Куринскому  Архангельскому -  .      69    — 

Кобрскому  Введенскому 270    — 

Верхочепецкому  Крестовоздвиженскому  .    .    .    331    — 
Успенскому  Трифонову    .    .        1-^452    — 


вс4хъ ,  21300   С). 


94  ^)  Въ  разсужден1и  переписей,  относительно  в-Ьрности  ихъ,  сл-Ьдовали  || 

95  частые  подтведительные,  и  стропе  отъ  Государя  Указы,  но  все  еще  Государь 
не  могъ  чрезъ  то  достигнуть  своего  нам'Ьрен1я,  такъ  что  одна  перепись 
служила  ревиз1ею  другой  и  вс^мъ  можно  почитать  за  продолжеше  одной 
переписи,  и  лишъ  предъуготовительност110  къ  первой  Генеральной  подушной 
переписи  вскор-Ь  посл-Ь  ихъ  посл-Ьдовавшей,  при  которой  уже  нидуховныя, 
ни  св-Ьтскхя  власти  не  им-йли  укрывать  и  пропущать  людей. 

2)  Крестьянъ  къ  Слободскому  Богоявленскому    монастырю  и  хлынов- 
скимъ  приходамъ    принадлежащихъ    опять  при  сей  переписи,    не  значится, 
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Кром-Ь  Вотчинныхъ  духовпыхъ  крестьянъ  переписаны  въ 
С1е  время  въ  5-ти  додяхъ  и  Вотяки  мужескаго  пола  отъ  5  л^тъ 
возрастомъ. 

Въ  1 — дол^^  С1и  четыре  доли 688  душ. 

—  2      —     назывались  каринс 539  д. — 

—  3      —    кимп    по    праву  на  нихъ  ,    .    .  2283     — 

—  4      —     Карингккхъ  Татарских  князей.  2089     — 

—  5      —     Верхочепецкой ,  2567     — 

всЬхъ  8166.  — 
Съ  окончан1емъ  переписи  кончилось  Г.  Толстова  пребыва- 
ше  на  Вятк-Ь;  ибо  Воеводу  сего  переменилъ  въ  1720  году  Полков- 
никъ  Иванъ  Василъевичь  Воронецкой.  При  семъ  носл'Ьдовало — 
было  на  Вятк1&  оаолчеше  (по  сил-Ь  указа  ||  1720  года  Генваря. 
11  дня)  Старыхъ  службъ  Солдатъ,  драгунъ,  стр^Ьльцовъ,  и  пр. 
противу  Швец1и,  которымъ  по  первому  требован1ю  велено 
быть  готовымъ  къ  походу:  нужда,  какую  им^лъ  тогда  Государь, 
въ  ратныхъ  людяхъ  противъ  трехъ  Державъ:  Швец1и,  Англ1п, 
и  Франц1и,  не  изьяли  изъ  сихъ  временъ  ратпиковъ,  коихъ  состо- 
яше  тогда  было  въ  Росс1и  насл'Ьдственно.  Но  какъ  послучаю, 
вскор^Ь  посд-Ьдовавшей  въ  Швецхи  перемены  въ  Правительств-Ь 
переменился  также  иходъ  вещей  между  Росс1ею  и  Ею, 
м-Ьсто  пр1уготовлен1й  къ  продолженхю  браней  Стали  засту*пать 
переговоры  о  мир^,  то  и  ополчеше  сихъ  людей  д^йств1я 
своего  не  им-^ло,  вм-Ьстоже  того  повелево  недорослей  ихъ, 
отъ  10  до  30  л'Ьтъ  (указъ  1720  года  Авгу.  23  д.)  брать 
годныхъ  на  службу  въ  Гарнизоны,  и  обучать  Военному  д-Ьлу. 
При  разд'Ьленхи  России  на  Губернхи  для  разд'Ьлен1*я  между 
ими,  и  въ  нихъ  между  яровинц1ями,  въ  сихъ  же  уЬздами 
м-Ьжей  по  с1е  время  еще  не  было  положено;  для  сего  и  для 
снят1я  плановъ  и  видовъ  городовъ  изъ  посланныхъ  (по  указу 
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в-Ьроятно,  они  отобраны  были  въ  Казенное  в-Ьдомство,  совершенно,  а  пере- 
писей Монастырскихъ  въ  виду  не  оказалось. 
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1720  года  дек.  12  и  1721  г.  Генваря  22  дня)  изъ  Санктпетер- 
бургской  Академи  въ  Сибирскую  губерв1ю  шести  геодезистовъ 
посланъ  былъ  Отъ  Сибирскаго  Губернатора  Геодезистъ  ведоръ 
Молчановъ  для  Соликамской  и  Вятской  Провинцш;  почему 
начало  порядочнаго  межеван1я  на  Вятк'Ь  и  должно  относить 
къ  сему  времени. 

Въ  1721  году  Вятскаго  Провинц10нальнаго  Воеводу 
Воронецкаго  См^нилъ  Полковникъ  Васил1й  Ивановичь  Чаадаевъ, 
прикоемъ  былъ  суд1ею  Иванъ  Телепневъ. 

Еакъ  при  образоваши  земской  правительственной  части, 
повелено  образовать  также  вновь  и  Градскую,  со  всЬмъ  отъ 
той  по  суду  ирасправ'Ь  отд-Ьленную,  подъ  главнымъ  въ 
Санктпетербург^  въ  с1е  время  учрежденнымъ  магистратомъ; 
то.  по  разд-^летю  Росс1йскихъ  Городовъ  на  сей  конецъ  на 
пять  статей  (въ  инструкц1и  данной  главному  магистрату  1721 
года.)  города  Вятской  Провинц1и  почислены  поразличному  ихъ 
нас'Ьлен1ю  въ  различныя  статьи.  Въ  хлынов'Ь,  котораго  на- 
селен1е  по  переписи  1717  годъ  содержало  около  600  дворовъ, 
учрежденъ  былъ,  вм-Ьсто  прежней  бурмистерской  палаты  или 
Ратуши,  яко  въ  Город'Ь  третьей  статьи  Магистрата  изъ 
двухъ  Бургомистровъ  безъ  президента  (выходило  только  почти 
переименоваше  Ратуши  въ  Магистратъ)  таковойже  по  количеству 
домовъ  учрежденъ  и  въ  Город-Ь  Слободскомъ,  такъ  же  кун- 
гур'Ь,  и  КаЬ,  какъ  городахъ  4  степени;  а  въ  пригородахъ  Орлов'Ь 
Котельнич'1,  и  ШестаковЬ  зд-Ьланы  Ратуши,  въ  коихъ  было  по 
одному  Бургомистру,  Главное  право  Магистратское  Состояло 
въ  томъ,  чтобъ  всЬ  подв'Ьдомые  Магистратамъ  ||  иратушамъ 
люди  в'Ьдомы  были  всякимъ  судомъ,  и  расправою,  даже  въ 
д'Ьлахъ  до  Лишен1я  живота  касающихся  въ  однихъ  лишь  сихъ 
Ы'Ьстахъ.  Для  большаго  в^Ьсу  магистратскаго  сего  права, 
велено  избирать  въ  Бургомистры  изъ  первой  купечества  Статьи, 
т.  е.  гостей,  и  гостиной  сотни  Людей.  Въ  протчемъ  между 
градскими    оными    судилиш,ами    определено   быть    постепенно 
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Аппеллящи  до  Самаго  главнаго  Магистрата.  По  сему  положенш 
изъ  двухъ  пригородовъ  Орлова  и  Котельнича,  переносъ  д-Ьлъ 
былъ  въ  Хлыновской,  а  изъ  Шестакова  въ  Слободской 
магистраты.  Для  точнаго  же  опред'Ьлен1Я  зван1й  подв'Ьдомыхъ  имъ 
людей,  и  для  лучшаго  по  тому  образовав1я  внутренняго  порядка 
за  городовъ,  граждане  разд'Ьлялись  надв'Ь  главныя  статьи,  изъ 
коихъ  посл-ЬдЕяя  заключавшая  вообще  ремесленниковъ,  разд'Ь- 
лялась  породу  художествъ  иремеслъ  на  особыя  цехи,  каковые 
и  погородамъ  Вятской  Провинц1и  учрежден1я  получили  свое 
начало:  въ  хлынов^  были  въ  С1е  время,  Серебряники,  оловян- 
ники,  и  конописцы  и  проч.  въ  Слободскомъ  Серебряникижъ, 
м-Ьдиики,  кожевники,  кузнецы,  Скорняки,  мыльники  Крашенин- 
ники  и  пр.  ^)  Бъ  кунгур-Ь  Красильщики,  мыльники  серебря- 
ники, м-Ьдиики  ипрч.  Въ  ка.'Ь  кожевники,  въ  Орлове  т-Ьжъ  и 
еще  красильщики;  а  въ  Котельнич'Ь  ни  какихъ  мастеровъ  еще  не 
было. 

Зам-Ьчено  было  выше,  что  (смот.  стр.)  принадлежащ]е 
и  Арх1ерейскому  дому  крестьяне  были  браны  въ  казенное 
в'Ьдеше,  и  въ  С1е  время  духовныя  власти  доходовъ  съ  нихъ 
не  бирали.  Рачитель  Государственной  Экономхи  Государь  Петръ 
Велиюй  им^лъ  два  при  семъ  нам'Ьрен1'я:  Первое  дойти  до  истин- 
наго  числа  принадлежащихъ  ихъ  къ  Монастырямъ  и  тому 
подобяымъ  крестьянъ,  которыхъ  они  во  множеств-Ь  иногда 
скрывали,    по  чему  и  велено  было  на  таковыхъ  строг1е  тогда 


^)  Слобожане,  происхожденцы  Устюжанъ,  им'Ьвшхе  съ  издревле  т'Ьс- 
ное  торговое  сношенхе  съ  Устюгомъ,  Первые  стали  на  Вятк'Ь  отличаться 
художественными  промышленностямии  торговлею  Кузнечнымъ  мастерствомъ, 
мыловарешемъ  и  Кожевнымъ,  также  скорнячьимъ  ремесломъ,  и  вязанью 
шерстяною;  въ  т-Ь  времена  почти  одни  они  занимались  на  предметъ  тор- 
говли, а  нын-Ь  превосходятъ  въ  томъ  всЬхъ  жителей  Вятской  Губ.  Какъ 
прежде  так^^  инын'Ь  Отправлеше  кожъ  бываетъ  къ  Архангельску,  м-Ьха 
и  Вязанье  бол-Ье  въ  Сибирь  и  Пермскую  Губернш,  жел-Ьзэ  въ  д-Ьл-Ь  и  мыло 
распродаются  по  другимъ  Вятскимъ  Гор  одамъ. 
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пополнительныя  Переписи,  дабы  по  истинному  ихъ  числу  знать 
опред'Ьлительн'Ье  доходы,  какъ  монастырямъ,  такъ  и  казн-Ь 
принадлежащ1е  второе  трудная  и  долговременная  война  Со 
Швефею,  канальная  работа,  ипроч1я  веливаго  иждивешя 
требовавш1я  заведешя.  требовали  великихъ  госу  Ц  дарственныхъ 
пожертвован!!  и  напряжешй.  А  Монастыри,  и  вообще  духов- 
ныя  власти,  прпсягнувшхе  ум'Ьренности,  но  обиловавш1я  паче 
прочихъ  щедротами  Государей,  не  должны  ли  были  по  самой 
Присяге,  и  притомъ  по  долгу  благодарности  къ  выщен  власти, 
пожертвовать  ей  плодами  ея  же  щедротъ?  Правосуднаяже  и 
и  толико  жъ  добрая  власть  Государя  Петра  1  удовлетворивъ 
Государственнымъ  настоящимъ  нуждамъ  достигнувъ  славнаго 
со  Швец1ею  Мира,  возвратилъ  взятое  опять  властямъ,  которые 
и  вступили  попрежднему  въ  семъ  1721  году  въ  управлеяхе 
своихъ  Вотчинъ,  состоя  подъ  отчетомъ  Синоду,  коему  (указъ 
Март.  3  д.)  пов-блено  в-Ьдать  Экономтею  духовеыхъ  вотчинъ, 
также  судъ  ирасправу,  чрезъ  учрежденной  при  немъ  или 
причисленной  выщ1й  Монастырскхй  Приказъ,  которой  в-Ьдая  и 
получая  всЬ  отъ  вотчивныхъ  приказовъ  Государственвымъ 
окладомъ  сборы  доставлялъ  въ  каморъ — Коллегхю  и  Статсъ — 
Кантору. 

Въ  семъ  же  1721  году,  исл^дующемъ  722  году  Вятская 
провинцхя  пос.1'Ьдшй  разъ  заплатила  въ  казну,  окладные  доходы 
по  дворовому  числу.  Суммы,  взнесенеыя  Ею  на  канальные  работы 
въ  разныхъ  годахъ  были  Сл'Ьду10щ1я: 

Въ  1719  году  заплачено,    (какъ  мыуже    сказали  въ 
прим.  наст.)  около 9600  руб.  50  коп. 

—  1720  —  (пошести  алт.  и  4  деньги 

съ  двора)    . 2740  руб.  —   — 

—  1721  —  (по  томужъ)  .    .    .    2743   —    —   — 

—  1722  —  (по  томужъ)  .    .    ,    2,743 — 


ВсЬхъ  въ  4-ре  года  17,829  —    50  коп. 


—  137  — 

На  генеральной  Пров1антъ  для  войскъ: 

въ  1720  году  (по  30  алт.  5  дееегъ 

съ  двора)  .     • 5554  ру.  —  58  коп.-1  де. 

—  1721  году  (по  одному  рублю 

съ  двора) 13715 — 

—  1722     —  (по  томужъ)    .    .    .13715 — 

всего  .    .  32984  ру. —  57  коп.  1  де. 

Въ  семъ    же  посл^]^днемъ    году    для  морскаго    пров1анта 
заплатила  Провинцхя  (по  25  коп.  съ  двора)  3328  ру.  75ко.^). 


^)  Говорятъ,  что  между  Вятчанъ  весьма  много  бмло  въ  обращен1и  и 
Сереб  II  реных-ь  денегъ,  кор1ми  сни  платили  и  подчиненные  сборы.  Отъ 
чего  это?  Я  покажу  сд^сь  въ  кратц15:  Покол-Ь  Новгородъ  Великий  былъ  въ 
Цв-Ьтущемъ  торговомъ  состояшк  т.  е.  до  Построенхя  Города  Аохангельска, 
потомъ  Вятчане  им'Ьли  отношен1е  по  торгамъ  лишъ  въ  ту  Сторону.  Спо- 
ручныя  складочный  м-Ьста,  товаровъ  между  оными,  и  ими,  какъ  то  Вологда 
Гамось,  Устюгъ  и  Кострома  доставляли  жителямъ  Вятки  случай  сдавать 
свои  произведения  чрезъ  Новгородскихъ  Гостей,  или  ихъ  прикащиковъ  на 
налйчныя  деньги;  ибо  Вятчане  не  только  тогда,  но  и  посл-Ь,  по  простому  || 
образъ  жизни  чужеземныхъ  товаровъ  чрезъ  Новгородскую  же  торговлю 
входнвшихъ  въ  С1Ю  часть  Росс1и.  во  все  къ  себ-Ь  не  ввозили,  и  потому  м-Ь- 
ховаго  торгу  не  производили,  а  продавали  все  на  налйчныя  деньги.  Сл^Ьдова- 
тельно  продая  много,  а  сами  не  купя  почти  ничего  должны  были  им-Ьть  не  мало 
Новгородскихъ  денегъ  и  притомъ  Серсбряныхъ,  и — бо  сей  монеты  ходило  бо- 
л-Ье  тамо,  нежели  м-Ьлной,  которую  въ  1665  году  во  все  запрещено  было 
бить.  Открытая  посл-Ь  въ  Холмогорахъ  а  потомъ  чрезъ  Архангельскъ  ино- 
странная торговля,  обратившая  на  себя  великую  часть  Росс1Йскаго  Купе- 
чества, а  наипаче  С-Ьверныхъ  Городовъ,  Своеручность  Вятскаго  Дистракта 
къ  ТОЙ  стран'Ь  чрезъ  Двину — на-Ьзды  на  Вятку  иногородныхъ  гостей  ('Ьзди- 
ли  сюда  иностранцы  или  ихъ  прикащики  неизв-Ьстно)  для  закупки  това- 
ровъ Вятскихъ,  какъ  то:  п'Ьньки,  коей  главная  была  складка  въ  Вологд-Ь, 
кожъ,  соли,  хл-Ьба  ипрч. — и  для  поставки  оныхъ  къ  Архангельскому,  въ  чемъ 
не  мало  стали  заниматься  и  сами  н'Ькоторые  изхлыновцевъ  ||  и  Слобожанъ 
гораздо  еще  бол-Ье  распространили  торговый  д-Ьла  на  Вятк'Ь,  а  чрезъ  про- 
дажу Произведен1Й  на  налйчныя  деньги  а)  умножали  также  число  оныхъ. 
Торгъ    иностранной    у    города    по  торговымъ    уставамъ    прежнихъ    царей, 
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а)  Граждане  Вятсюе  по  нын-Ь,     когда  уже  образъ  жизни  ихъ  доволь-     ^^2 
но  перем-Ьнился;  и  поселяне    стали  познавать    н-Ьсколько    достоинство  ино- 
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99  А  купцы  по  томужъ  платили  съ  десятой  деньги. 

Выше  замечено  было,  что  Вотяки  не  однократно  уже  были 
переписываны  и  притомъ  обложены  на  ряду  съ  крестьянами  по- 
датьми  по  разнымъ  во  время  переписей  о  сборахъ  бывшимъ  ука- 
замъ.  По  причислеши  ихъ  тагшмъ  образомъ  къ  тяглыхъ  Россш- 
скихъ  поданныхъ,  было  обращено  вниман1е  и  на  обращеше  ихъ 
въ  В'Ьру  Христ1анскую.  Главное  попечен1е  въ  семъ  краю,  о  ино- 
в-Ьрцахъ  возложено  было  (указъ  1720  го.  Сент.  1  д.)  на  Казан- 
скаго  Митрополита  и  Его  Преемниковъ,  гд-Ь  въ  посл^дств1и 
учреждена  была  и  Кантора  инов'Ьрческихъ  д-Ьлъ.  Но  какъ 
обязаны  были  и  Епарххальные  Арххереи,  пещись  со  своей  стороны 
о    обращеши     инов^рцовъ,   то     по    сему     и  въ    разсужден1и 


опред-Ьленный  о  семенов'Ь  дн-Ь  (не  и2У1'Ьлали  Архангельская  ярморка  вл1ян1Я 
наустаыовлен1е  Хлыновской  Семеновской  Ярморки,  или  подалъ  къ  сей  слу- 
чай Никольской  ходъ  по  городамъ?  ничего  в-Ьрнаго  объвить  не  могу)  А 
Государемъ  Петромъ  I.  въ  1700  году  распространенный  на  всякое  время, 
чрезъ  оборотъ  иностранныхъ  серебряныхъ  и  золотыхъ  Ефимковъ,  коими 
платежъ  производился  заруск1е  товары,  и  также  собиралась  пошлина,  и 
кои  Руск1е  купцы  м-Ьняли  или  продавали  въ  казн-Ь  на  Россшскхя  сереб- 
ряные деньги,  каковыхъ  гораздо  бол'Ье  тогда  было  въ  обращен1И  въ  Оте- 
честв-Ь,  доставляли  Вятчанамъ  не  малое  число  сихъ  денегъ,  кои  потогдаш* 
нему  простому  образу  жизни  ихъ.  да  и  вообще  Рускихъ  Жителей,  весьма 
экономически  употреблялись  ими,  но  въ  нужныхъ  взаимныхъ  связахъ  обра- 
щались, межъ  ими  въ  одинаковомъ  всегда  ходу,  и  достоинств-^.  Умноженш 
сихъ  денегъ  на  Вятк'Ь  способствовали,  еще  откупы  питейныхъ,  таможенныхъ, 
мытныхъ    не    опред'Ьлительныхъ     сборовъ,      неопред'Ьлителья     продажа  \\  и 

101  Ц'Ьна  вина    подряды   Его   въ    казну    (указы  о  томъ  Царей    ©едора  и  Петра 

102  Алексеевича)    съ  т-Ьхъ   то  еще^временъ    взято    въ  пословицу:    Вятка    зол  о- 
тое  дно. 


странныхъ  вещей,  ничего  почти  и  нын-Ь  не  заимствуютъ  изъ  оныхъ  чрезъ 
торговлю  Архангелогородскую.  Ибо  купцы  продаютъ  понын-Ь  тамо  Вятская 
произведения  на  Деньги.  Н-Ькоторую  часть  и  ностранныхъ  товаровъ  къ  Ар- 
хангельску привозимыхъ  доставляли  въ  прошлыхъ  годахъ  на  Вятку  Устю- 
жане по  нын-Ь  и  т±  будучи  прит-Ьсняемы  сд-Ьшними  Градскими  общее  т^ 
вами  не  стали  возить  сюда  Товаровъ. 
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воти  учинены  въ  1722  году  Вятскому  Арх1ерею  предписан1я. 
А  какъ  ходъ  таковыхъ  вещей,  каково  есть  обращен1е  въ 
христ1анство,  бываетъ  и  въ  такомъ  случа']^,  когда  оное  остает- 
ся на  произволъ  обращаемыхъ,  и  поручается  одной  сил-Ь 
проповеди  Евангельской  истины,  безъ  употреблешя  другихъ 
средствъ,  бываетъ  очень  медлителенъ,  какъ  изъ  ирим'Ьровъ 
видимъ  многихъ;  то  ыожноли  было  по  С1е  время  ожидать 
Усп-Ьха  въ  крещен1и  Вотяковъ,  когда  еще  иначала  пропов^Ьди 
къ  обращен1Ю  ихъ  положено  не  было.  Предварительно  постав- 
ленные Государи,  а  паче  Петромъ  1  въ  подкреплеше  про- 
пов-Ьди  средства  хотя  и  были,  но  были  средства  не  насил]'я, 
а  благости,  какъ  то  награда  крестящимся  инов-Ьрцамъ,  льготы 
т.  е.  увольнен1е  отъ  Государственныхъ  податей  ирекрутства; 
но  средства  с1и  оставались  до  посл'Ьдняго  не  д'Ьйствительны 
между  Вотяками,  но  когда  уже  стали  брать  съ  нихъ  рекрутъ, 
охотыже  въ  салдаты  итти  не  было,  тогда  уже  мног1е  стали 
помышлять  объ  отр-Ьченхй  отъ  язычества  и  принят1я  Св.  креще- 
шя,  дабы  остаться  дома.  И  такъ  эпохою  обращен1я  Вотскаго 
народа  въ  христ1анство  по  всякой  справедливости  должно 
полагать  первые  съ  нихъ  ||  наборы  рекрутъ  въ  Царствован1е 
Государя  Петра  Великаго,  посл^  первыхъ  учиненныхъ  сему 
народу  переписей  начавш1еся. 

Желан1е  Великаго  Государя  посл-^днюю  Губернаторам  е  и 
воеводами  учиненную  дворовуую  а  вм-Ьст-Ь  подушную  перепись, 
и  дойдя  до  истиннаго  числа  населяющихъ  Государство  поддан- 
ныхъ  какъ  можно  ближе;  расположить  единообразн-Ье  на 
будущ1я  времена  оклады  по  душамъ,  им-Ьло  сл-Ьдствхемъ  своимъ 
всеобщую  въ  Россш  поголовную  перепись,  послужившею,  не 
то.1Ько  пов'Ьркою,  прошлой,  но  и  освован1емъ  будущимъ  пого- 
ловнымъ  переписямъ.  Для  сего  опред'Ьлены  быть  отъ  Его 
величества  военные  высщихъ  чиновъ  люди,  которые  по  разнымъ 
частямъ  Росс1и  распред^Ьлены  были  для  производства  оной. 
Нам'Ьренхе  при  семъ,  какъ  видно  изъ  указовъ,  было  Государя 
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то,  что  какъ  Его  Величествомъ  предположено  было  по  оконча- 
Б1И  Шведской  войны  расположить  Армпо  свою  на  непрем'Ьн- 
ныя  квартиры,  и  расположивъ  для  сего  по  Губершямъ  и 
провинц1ямъ  селен1я  на  полки,  ввесть  въ  оныя,  и  въ  подуш- 
ныя  оклады  съ  приписанныхъ  на  полки,  волостей,  хотябъ 
оныя  въ  нихъ  квартировали  или  н'Ьтъ  сбирать  и  употреблять 
на  ихъ  содержан1е,  вм^Ьсто  прежняго  Генеральваго  на  Пров1- 
антъ  всей  Арм1и  сбора;  то  военные  люди  посему  для  нихъ 
командъ  делаемому  распоряжен1ю  осторожн-Ье  и  исправн'Ье 
въ  свид^тельств-Ь  душъ.  поступать  могли.  А  по  сему  между 
■прочими  распреЦд'Ьленными  на  С1е  время  военными  Чиновниками 
опред^ленъ  въ  Вятскую,  Соликамскую  и  друг1я  Сибирской 
Губернш  Провинцти  Указомъ  1722  февраля  24  д.  Бутырскаго 
полку  полковникъ  Князь  Сонцовъ — Зас^кинъ,  которой  въ  томъ 
же  году  и  началъ  перепись  въ  Вятской  Провинцти,  а  въ 
сл^дующемъ  кончалъ.  Оная  заключала  въ  себ-Ь  всякаго  возраста 
мужеской  полъ,  которая  перечнями  при  семъ  означается: 

Перечень  1. 

Въ  Город-Ь  Хлынов-Ь: 

Посадскихъ 1905  душъ 

Разночинцовъ^)  Влад^Ьн1я  Св-Ьтской  Команды  .        70    — 
Разночинцовъ  же  Духовнаго  Начальства  и  Цер- 
ковниковъ 301.  — 

всЬхъ  .    .    .    2276  душъ. 

Въ  Его  у'Ьзд'Ь  ^): 

Рускихъ  казенныхъ  Крестьянъ     .    .    5424  Двор. 

Людей  въ  нихъ    . 27369    — 


;о2  ^)  ^"ь  числ-^  семъ  было    пять  челов-Ькъ    Гостиной    Сотни;  а  мастеро- 

вые въ  хлынов-Ь  и  по  прочимъ    городамъ    были  при  сей  переписи  так1ежъ, 
как1е  по  казаны  выше  приразд-Ьлеши  ихъ  на  Цехи. 

^)  Церковники  по  уФздамъ  въ  переписи  сей  во  всЬ  незначаться. 
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Пяти  Вотскихъ  долей 1876  — 

Людей  въ  нихъ 7771    — 

Въ  двухъ  каринскйхъ  Татарскихъ  доляхъ260.  — 

Людей  въ  нихъ 1245    — 

10  1 
Принадлежащихъ  Арх1ерейскому  Дому  ||  иМонастырямъ  "То2" 

Успенскому  Трифонову.  Чепецкому  и  раифской  Пу- 

стын'Ь  крестьянъ 5839    — - 

Людей  въ  нихъ 30509.  — 

всЬхъ  въ  хлыно.  У'Ьзд'Ь  13399    — 

66894.  — 

2.  Въ  Город-Ё  Слобод скомъ 

Посадскихъ 900    — 

Работающихъ  у  нихъ 35    — 


Въ  Его  у'Ьзд'Ь:  ,    .    ,      935    — 
Рускихъ  Казевныхъ  Крестьянъ   ....    2393.  — 

Людей  въ  нихъ 12409.  — 

Принадлежащихъ  Арх1ерейскому  Дому,  Успенскому  Три- 
фонову, Слободскому  Богоявленскому,  Холуницкому  Троицкому 
Верховятскому  Екатерининскому — 

Монастырямъ 1163  Двор. 

Людей  въ  нихъ     , 5344  душ. 

Всего  въ  Слоб.  у'Ьзд'Ь  3556 

17753 

3.  Въ  Пригород-Ь  Орлов-Ь:  Ю^ 

Посадскихъ 273. 

Церковниковъ 15. 

вс^хъ  .    .    .      288.       . 
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Въ  Его  уЬзд^  казенныхъ  крестьянъ     .    •    .    .    1078 

Людей  въ  нихъ 7451. 

Принадлежащихъ  Истобенскому  Монастырю  .    .  143. — 

Людей  въ  нихъ 1176. 


всего  въ  Орло.  уЬз.  1221  — 

8627 


4.  Въ  Пригороде  Котельнич'Ь 

Посадскихъ »    •  .      174. 

Церковниковъ 21. 

Работниковъ  ихъ 4. 

въ  Его  у^зд-Ь: 

Казенныхъ  Крестьянъ      .    .  • 1140. — 

Людей  въ  нихъ 9967. — 

Принадлежащихъ  Арххерейскому  Дому,  Куринскому 
и  Закобрскому  Монастырямъ  .......      362. — 

Людей  въ  нихъ •    .    4433. — 

всЬхъ  въ  Кот.  у^зд'Ы502. — 

14409.— 

5.  Въ  Пригороде  Хлестакове 
Посадскихъ 37. 

У-Ьзда  не  покаьывается. 

Перечень  П. 

Все  населенхе  пяти  вятскихъ  Городовъ  и  ихъ  УФздовъ  по 
разнымъ  зван1ямъ  жителей  составляло: 
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Казенныхъ  по  селянъ 12,171  двор.  104 

Людей  въ  нихъ 66212.  — 

Вотчинныхъ 750  7. 

Людей  въ  них 41462. 

Итого  въ  у'Ьздахъ19678 

107674.— 

Къ  тому  Посадскихъ  по  5-ти  городамъ 3281. — 

Духовныхъ  и  разночинцовъ      407. 

Работниковъ 39. 

вс^хъ  .    .    .  111401.— 

Перечень  III. 

Сколько    за  Архгерейскимъ    домомъ  и  закаждымъ  Мона- 
стыремъ  особо  состояло  крестьянъ 

1.  За  Арх1ерейскимъ  Домомъ 

Въ  Хлыновскомъ  Сло  бодскомъ  и  Котельняч. 

у'Ьздахъ 1275  Двор. 

А  въ  нихъ 10,162.  душ. 

2.  За  Трифоновымъ  Монаст. 

Въ  Хлыновскомъ  и  Слободскомъ  у1здахъ5264 — 

А  въ  нихъ 25,636— 

3.  За  Куринскимъ  Монастыремъ. 

Въ  Котел ьническомъ  уЬзд'Ь 25 

А  въ  нихъ 268. 
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4.  За  Кобрскимъ  Монастыремъ 

въ  Котельническомъ  у'Ьзд'Ь ,    .    .        79  — 

а  въ  пихъ • 1095 

5.  Предтеческаго    Монастыря     вотчины    приписаны    Къ 

Арх1ерейскому  Дому 

6.  За  Истобенскимъ  Монастыремъ 

въ  Орловскомъ  У'Ьзд'Ь 3  43 

А  вънихъ  ,    .    .    . 1176. — 

7.  За  Крестовоздвиженскимъ  Чепецкимъ  Монас. 

въ  Хлыновскомъ  уЬзд^ 369 

а  въ  нихъ • 1612. — 

8.  За  Слободскимъ  Богоявленскимъ. 

105   Въ  Слободскомъ  У^зд-Ь 76, 

А  въ  нихъ •  -      328. 

9,  За  Холуницкимъ  Троицкимъ 

въ  Слободскомъ  У'Ьзд'Ь 104. 

А  въ  нихъ 384. 

10.  За  Верхо  вятскимъ  Екатерининскимъ 

въ  Слободскомъ  у'Ьзд^ 159 

А  въ  нихъ 659. 
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11.  За  Раифской  Пустыней,  принадлежащей  къ  Слободскому 
Богоявлеаскому  Монастырю. 

въ  Хлыновскомъ  уЬзд^ .        13. 

А  въ  нихъ 142. 


За  всЬми  .    .    .    7507  ^) 

авъ  нихъ  .    .    .  41462. 


12.  Мужеской  Спаской  Монастырь  при  Орлов-Ь  безвотчинной 
Содержался  на  подаян1и,  а  три  Женскихъ  на  Жаловань-Ь. 

6.  въ  Кайгород'Ь 

Посадскихъ 338. 

Въ  Его  у^зд-Ь  ^). 

Еазенныхъ  крестьянъ дворовъ  незначится. 

Людей 3294. 

7.  въ  Кунгур-Ь, 

Посадскихъ 1456. 

У-Ьздныхъ  незначится. 


^)  въ  Кайгородскомъ  уЬзд'Ь  было  въ  С1е  время  приписанныхъ  къ  гор- 
нымъ  заводамъ  въ  Соликамской  провинщи  и  Кунгурскомъ  у-^зд-Ь  заво- 
дившимся 194  Дуп1и.  Не  не  прилично  въ  томъ  зам-ктить,  что  въ  Соликам- 
ской провинши  1640  году  еще  основанъ  былъ  м-Ьдной  заводъ  нар'Ьчк'Ь 
Комгорк'Ь,  но  въ  посл-Ьдствти  будучи  запущенъ,  въ  семъ  1722  году  Генералъ 
Ма1оромъ  Генаномъ,  Г.  Татищевымъ,  коимъ  в-Ьрно  сод-Ьйствовалъ  вышеупо- 
мянутый Комисаръ  Трапицынъ,  былъ  возобновленъ,  на  каковой  конецъ 
предписывано  было  и  Вятским"^  Воеводамъ,  подавать  онымъ  чиновникамъ, 
всякую  помощъ,  въ  Кунгурскомъ  же  у'Ьзд'Ь  основался  въ  С1ежъ  время  Его — 
шихинской  (что  нын-Ь  при  Г.  Перми)  м-Ьдиой  Заводъ;  а  сверхъ  того  въ  Си- 
бири Екатеринбургской. 

'^)  При  сравнен1и  переписи  съ  предъ  идущею  коликая  прим-Ьчается 
разность  въ  Дворовомъ  и  подушномъ  числ-Ь  вотчиныхъ  Людей  между  тою  и  сею. 
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106  По  учинеши  сей  переписи  обложены  тогдаже  были  посе- 

ляне вм-Ьсто  дворовой  подати  подушною  ^),  кою  на  сл-Ьдующхй 
1723  годъ  начали  уже  платить.  Вотяки,  пахотные  татары 
каринскихъ  долей,  и  живш1е  на  ихъ  земляхъ  рускхе,  кои  до 
1717  года  въ  оклад'Ь  дворовомъ  не  были,  положены  всЬ  также 
въ  подушной  оклада,  равно  какъ  и  старыхъ  служебъ  Солдаты, 
им-Ьешхе  земли;  а  т^  изъ  нихъ,  коижили  по  городамъ  и  ремеслъ 
не  им-Ьди  взяты  годные  въ  Службу,  въ  учреждаемые  тогда  изъ 
Боярскихъ  ^)  д-Ьтей  однодворцовъ;  а  изъ  нихъ  Ландм0лицк1е 
полки,  мастеровые  же  почислены  въ  посадсше.  При  семъ  же 
случа-Ь  делано  было  разчислен1е,  и  распред'Ьленхе,  относитель- 
но не  прем'Ьнныхъ  квартиръ,  по  которому  изъ  числа  назначен- 


^)  Какими  податьми  обложены  были  Поселяне  по  Разнымъ  ихъ  зва- 
н1ямъ,  можно  вид-Ьть  С1е  въ  Высочайше,  изданныхъ  по  сему  предмету 
Указахъ. 

^)  Боярские  д'Ьти,  сд'Ьлавш1еся  изв-Ьстными  въ  Росс1и  современъ  Ива- 
на I.  Васильевича  Великаго,  что  значили  изв'Ьстно.  Иванъ  П.  васильевичь 
Грозный  грамотою  1350  года  почти  въ  ихъ  какъ  дворянъ  разд'Ьлилъ  зван1е 
Р1хъ  на  3  статьи,  да  въ  каждой  Земли,  первой  по  20о,  второй  по  150,  трет!Й 
по  100  четвертей,  въ  Московскомъ  идругихъ  уЬздахъ.  Отъ  сего-то  сослов1Я 
произошли  большею  Част1Ю  Дворянск1е  въ  Росс1и  Роды,  какъ  можно  вид^^ть 
въ  той  же  Грамот-Ь.  мног1е  изъ  нихъ  вм-Ьсто  земель  поверстаны  деньгами, 
или  жалованьемъ  и  были  на  Городсвыхъ  службахъ.  Впрочемъ  главная  всЬхъ 
Боярскихъ  д-Ьтей  была  обязанность  быть  по  первому  требован1ю  готовымъ 
на  военную  службу.  Мнопе  изб'Ьгая  службы  кабалились  въ  холопство;  но 
таковые  будучи  разыскиваемы  браны  опять  въ  службу,  иные  прожившись 
не  им-Ьли  на  земляхъ  кром-Ь  одного  подали  начало  къ  одно  дворческому 
зван1Ю,  и  таковыхъ,  у  коихъ  оказывались,  земли  пусты,  велено  было  писать 
въ  Солдатскую  Службу;  а  потомъ  селены  были  около  украины,  наипаче 
посл-Ь  войны  съ  Польшею  Царь  Алекс^^й  Михайловичь  не  хотя  полки  изъ 
таковыхъ  и  имъ  подобныхъ  людей  состоящте,  содержать  въ  мирное  время 
на  жаловань-Ь.  населилъ  пхъ  слободами  въ  той  сторон'Ь,  изъ  сихъто 
слободъ  военныхъ  людей  и  солдатъ  т-Ьхъ  же  службъ,  жившихъ  между  прочимъ 
и  на  Вятк'Ь,  формировалъ  Государь  Петръ  I.  Ландмилицкхя  или  земская 
войска.  Служивш1е  въ  сихъ  полкахъ  люди,  и  возвращавш1еся  по  окончанхи 
службы  во  свояси,  стали  называться  сд'Ьсь  на  Вятк'Ь  въ  посл-Ьдствхс  времени 
Ландцами. 
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ныхъ  на  Сибирскую  Губере1ю  Гвардейскихъ  4  гарнизонныхъ  и 
5  армейскихъ  полковъ  назначенъ  былъ  на  содержан1е  Городамъ 
Хлынову  Слободскому,  Орлову  и  Котельничу  съ  уЬздами 
Ингерманландской  полкъ,  коего  по  числу  10  ротъ,  были 
разд-Ьдены  жители  т'Ьхъ  городовъ  и  уЬздовъ  на  10  частей 
полагая  въ  каждой  по  5558  душъ,  остальное  же  число  съ 
•Кайгородскими  и  Соликамской  Провинц1и  Жителями  располо- 
жено на  друпе  полки.  Хотя  Генеральная  с1я  первая  подуш  \\ 
пая  перепись  вскор'Ь  окончена,  однако  былъ  еще  впрочемъ 
посл-Ьдшй  съ  двороваго  числа  наборъ  рекрутъ  на  1729  годъ, 
которой  доставилъ  Государству  съ  Городовъ  и  у^здовъ  Вятской 
шровпнцхи  кром'Ь  Кунгура,  около  245  челов-Ькъ  считая  одного 
съ  94  дворовъ. 

Хотя  какъ  выше  отомъ  сказано,  запрещено  было  по 
городамъ  каменное  строен1е;  но  какъ  по  представлешямъ 
Арх1ереевъ  объ  остановлен1и  чрезъ  то  по  Епарх1ямъ  ихъ 
начатаго  каменнаго  строен1я  позволено  было  (указъ  1721  года 
Генв.  16  дня)  не  докончанное  достраивать,  то  въ  сл'Ьдств1е 
того  въ  семъ  1723  году  кончены  на  Вятк'Ь  въ  Хлынов'Ь  дв-Ь 
каменныя  церкви  всесвятская  загородная  и  Предтеческая,  изъ 
коихъ  первая  освящена  была  Преосвященнымъ  Алекс1емъ  Ок- 
тября 20  дня  и  другая  въ  сл-Ьдующемъ  м^сяц-Ь  тогожъ  года. 

Какъ  военныя  обстоятельства  Росс1и  съ  Перс1ею  требовали 
великихъ  заку  покъ  и  поставокъ  въ  ту  сторону  хл-Ьба,  то  межъ 
прочими  и  Вятская  провинц1*я,  по  удобности  доставки  бсзпре- 
рывнымъ  водянымъ  ходомъ  къ  Астрахани  Хл^ба,  им-Ьда  ас- 
сигнацхю  нащетъ  казны  купить  и  доставить  ояаго  въ  ту  часть  Рос- 
с1и  150  тысящь  четвертей.  Сколь  не  велико  было  такое  количе- 
ство для  толь  малаго  дистрикта,  каковъ  Вятсый  (ибо  Кайгородъ 
и  Кунгуръ  въ  с1ю  обязанность  не  включаемы)  но  Исподоволь- 
ная  съ  1722  по  1724  годъ  закупка  и  доставка  производилась 
^безъ  посторонвихъ  состороны  казны  особенныхъ  мЬръ,  обык- 
новеннымъ  ходомъ,  бездоимочно,  по  тому  бол-Ье,  что  на  Вятк-Ь 
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хл^ба  должно  было  по  тогдашнимъ  обстоятельствамъ  быть 
изобильно.  Ибо  вывозъ  онаго  за  границу  былъ  воспрещенъ;  а 
еще  бол-Ье  отпускъ  къ  Г.  Архангельску  по  разнымъ  частнымъ 
высочайшимъ  указамъ  изъ  т^хъ  областей,  кои  не  им-Ьготъ 
Боднаго  сообщен1*я  съ  сЬверной  двиною  безъ  переволоку  сл'Ь- 
довательно  и  съ  Вятки  ^)  запрещенъ  же  (указы:  1721  Нояб. 
16 — 1722  апр.  4.  1724  Генв.  14  и  февр.  11  дней)  а  повелено 
изъ  оныхъ  какъ  хл-Ьбъ  такъ  идруг1е  Росс1йск1е  товары 
доставлять  къ  Санктпетербурскому  новоустроенному  Порту, 
очемъ  дано  знать  и  иностранному  купечеству,  нам'Ьрен1е  Государа 
было  при  семъ  то,  особое,  дабы  какъ  РоссШское,  та  и  иностран-- 
ное  купечество  съ  симъ  новооткрытымъ  портомъ,  ознакомить 
и  торговлю  Росс1и  съ  С-Ьверною  Европою  у  онаго  сосредото- 
чить. Но  продолжительность  отъ  Вятки  до  Санктпетербурга 
-.лу  водянаго  хода,  не  знакомость  онаго  Вятчаеамъ,  и  почти 
утто"  Новость,  были  т']Ь  II  причины,  по  коймъ  они  не  возили  тогда  къ 
сему  Порту  и  другихъ  избытковъ;  а  по  симъ  причинамъ  со 
стороны  Санктпетербурскаго,  по  запрещен1ю  же  со  стороны 
Архангельскаго  портовъ,  долженъ  былъ  хл^Ьбъ  на  Вятк-Ь 
запертъ,  а  потому  для  казеняаго  закупа  могло  быть  онаго 
довольно. 

Около  сего  времени  изв-Ьстны  стали  въ  Вятской  Провин- 
Ц1И  при  провинщальныхъ  воеводахъ  вм-Ьсто  прежнихъ  судей 
товарищи.  Чиновники  С1и  были  неиные,  какъ  тЬ  Ассессоры, 
кои  въ  селу  указа  1722  года  Апр-^^ля  4  дня  стали  определяемы 
быть  въ  помощъ  Воеводамъ;  въ  прав-Ь  двухъ  сихъ  чиновъ, 
заключалось  все  право  расправы  управы  земской,  или  надвор- 
наго    и    Провинц1альнаго    судовъ.    Въ    Город^жъ    ка^,    какъ 


^)  Вятское  Купечество,  торгующее  къ  Архангельску  свозитъ  хл'Ьбъ  и 
проч1е  товары  сухопутно  зимнимъ  путемъ  около  2оо  верстъ  простирающим- 
ся къ  пошульской  пристани  нар.  ЛузФ,    что  въ  Вологодской    Губерн1и,    гд*^ 
грузясь  по  весн^  сплавляютъ  уже  водою  до  Самаго  Архангельска. 
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довольно  отдаленеомъ  отъ  провивц1альеаго  Хлынова  начали 
определяемы  быть  отъ  Воеводъ  по  еил-Ь  тогожъ  указа  судные 
Еоммиссары,  кои  наблюдали  Земскую  управу,  и  р-Ьшали  д-Ьла 
маловажные  сами  безъ  отношен1я  въ  Провинщальное  11равлен1е. 
Но  городъ  Кунгуръ  съ  Его  уЬздомъ  за  дальност1ю  отъ 
хлынова,  и  неудобност1ю  въ  отправленхи,  по  зависимости 
онаго  отъ  сего;  д-Ьлъ,  былъ  въ  1724  году  отъ  провинщи  Вят- 
ской отд^ленъ,  и  причисленъ  къ  Соликамской  Провинц1и;  а 
съ  сею  вм-ЬсгЬ  приписанъ  отъ  Сибирской  къ  Казанской.  Въ 
томъ  же  году  на  м-Ьсто  Чаадаева  опред'Ьленъ  Вятскимъ  про- 
винц1альнымъ  Воеводою  Василхй  Ивановичь  Милюковъ,  во 
время  котораго  (указъ  1726  г.  1юля  15  дня)  Ренгейместеры 
уничтожены,  а  казну  велено  в'Ьдать  однимъ  Коммисарамъ, 
торгъ  къ  Архангельску  съ  Вятки  разр'Ьшенъ  и  Вятская  про- 
винц1я  въ  1727  году  причислена  къ  Казанской  Губерв1и  съ 
полною  зависимост1Ю  Провинц1альныхъ  Воеводъ  отъ  Казанскихъ 
Губернаторовъ  ')  При  сей  частно  до  Вятки  Относившейся 
перем'Ьн'Ь  посл-Ьдией  иосл-Ьдовала  общая  до  всЬхъ  11ровинц1аль- 
ныхъ  Воеводъ,  касающаяся  перем'Ьна  относительно  ихъ  правъ: 
ибо  по  состоявшемуся  1727  года  Марта  15  дня  власти  ихъ 
н  Товарищей  подчинены  какъ  Магистраты  по  городамъ  съ 
посадскими  людьми,  такъ  по  уЬздамъ  Арх1ерейск1е  и  Мона- 
€тырск1е  Крестьяне,  коихъ  велено  в'Ьдать  имъ  полнымъ  судомъ 
и  расправою,  представляя  однако  на  нихъ  аппелляц1ю  въ 
Казанскую  Губернскую  Канцеляр1ю.  Надворные  суды  камериры, 
и  земск1е  равно  какъ  и  судные  Коммиссары  упразднены  на 
м'Ьстоже  земскихъ  для  сбора  податей  опред'Ьлены  отставные 
Офицеры;    а    судныхъ    коммиссаровъ    велено    по    городамъ  и 


*)  Воеводы  Вятск1е  состоя  предъ  симъ  въ  в-Ьден!!!  Сибирскихъ  Губер- 
наторовъ, по  отдаленности  отъ  ТобольсЕ^а,  Не  вовсЬхъ  д-Ьлахъ  относились, 
къ  нимъ,  и  притомъ  формою  подчиненности,  но  часто  сносились  съ  нимъ 
лраме.мор1Ями  или  сообгценхялги,  какъ  видно  изъ  Архивныхъ  бумагъ. 
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пригородамъ  быть  оообымъ,  подъ  властью  Провинщальнаго- 
Воеводамъ,  каковые  начали  быть  въ  сей  провинщи  въ  городахъ- 
Слободскомъ  и  Ка-Ь^  Въ  семъ  посл-Ьдвемъ  встречается  въ  с1е 
время  Воевода  Жиледъ  Дмитрхй  Докторовъ.  При  таковомъ 
Преобразоваши  правительственной  провинщальной  на  Вятк^ 
части  при  былъ  туда  Ново-опред^Ьленный  Воевода  полковникъ 
Григор1й  Михайловичь  Наумовъ  и  Товарищемъ  ему  опред^ленъ 
Князь  Никита  Богдановичь  Мецерской. 
109  По  воспоследовавшей  въ  семъ  же  1727  году  Ма]я  6  дня 

кончиа'Ь  Государини  Императрицы  Екатерины  I.  и  по  вступле- 
н1и  на  Всеросс1йсшй  Императорсшй  Престолъ  Петра  П. 
Алексеевича,  Преосвященный  Алекс1й  Епископъ  Вятск1й  и 
Великопермск1й  Милостив-Ьйше  приглашенъ  будучи  на  Коро- 
нац1ю  сего  Государя  получилъ  отъ  Щедротъ  Его  Саккосъ 
золотой  парчи  (находящ1йся  по  нын'Ь  въ  Соборной  Ризниц'Ь) 
а  притомъ  возвращенъ  ему  прежвхй  Арх1епископск1й  санъ, 
которой  предъ  перем'Ьщешемъ  Его  на  Вятку  былъ  съ  него- 
снятъ  (запищю  того  не  объявляютъ). 

Въ  1728  году  магистратское  право  по  общему  имянному 
указу  состоявшемуся  12  дня  1юня  сего  года,  получило  некото- 
рую перемену  и  въ  Вятской  Провинц1и  Магистраты  переиме- 
нованы въ  Ратуши,  въ  коихъ  велено  быть  по  одному  Бурго- 
мистру. Гости  и  Гостиной  сотни  Люди  поверстаны  наряду  съ 
посадскими,  въ  подушной  окладъ  и  всяшя  городск1я  повинности^ 
права  съ  древиихъ  временъ  первостатейнымъ  симъ  торговымъ 
промышленникамъ  предоставленныя  уничтожены,  а  именованхе 
ихъ  переменено  въ  зван1е  купцовъ,  кои  вообще  съ  посадскими 
в-Ьдались  по  дЬламъ  въ  Ратушахъ,  въ  важн-Ьйшихъ  подчинены 
были  суду  и  расправь,  (зри  наказъ,  Губернаторамъ  и  Воево- 
дамъ  данный  1728  года). 

Ребра  отъ  хребта  Уральскихъ  горъ,  въ  вид-Ь  простран- 
ныхъ  плоскихъ  возвышенностей  Простирающ1яся  на  Западъ 
чрезъ  Соликамскую    въ  Вятскую  завершины  р-Ькъ  камы  и  Вятки^ 
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Провивщю  до  сихъ  поръ  въ  н^драхъ  своихъ  пе  были  еще 
разкрыты.  Но  предоставленная  Государемъ  Петромъ  I.  и  нын^ 
Петромъ  П.  подтвержденная  для  всякаго  свобода  въ  пр1иск'Ь 
рудъ,  при  новыхъ  поощрен1яхъ  возд'Ьйствовала  на  н^которыхъ 
сего  времени  достаточныхъ  на  Вятк'Ь  людей.  Хлыновской 
первостатейной  Купецъ  Григор1й  Вяземской  былъ  первой, 
которой  открылъ  въ  возвышенностяхъ  т-^хъ  внутри  Вятской 
провинц1и  жел1ззные  руды,  въ  дачахъ  Екатерининскаго  Верхо- 
вятскаго  Монастыря  въ  Слободскомъ  у^Ьзд^.  Оберъ-бергъ-Амтъ 
позволилъ  ему  на  пр1исканномъ  угодномъ  м-Ьст^,  нар-Ьяк-Ь 
КирсЬ,  впадающей  съ  правой  стороны  въ  р.  Вятку,  построить 
Заводъ,  которой  приведенъ  былъ  въ  д^йств1е  въ  1729  году. 
Сей  первой  Заводъ  въ  Вятской  11ровинц1и  основанный,  по- 
служилъ  поводомъ,  къ  большимъ  въ  сей  сторон-Ь  руднымъ 
пр1искамъ;  и  основан1ю  въ  посл-Ьдстехи  времени  другихъ 
Заводовъ.  Съ  сего  времени  Жители  Вятки,  а  особенно  слобожане 
съ  издавна  занимазш1еся  жел^знымъ  д^ланхемъ,  нестали  им-Ьтб 
нужды  возить  жел-Ьзо  Сибирскихъ  съ  Кунгурскихъ  ^)  и  Соли- 
камскихъ  Заводовъ,  им^я  весьма  сподручной  къ  себ'Ь  Заводъ 
Сей. 

Въ  1731  году  на  м-Ьсто  Воеводы  Наумова  присланъ  на  110 
Вятку  для  управлен1я  провинц1ею,  определенный  отъ  Сената 
Гр0гор1й  Семеновичь  Любовниковъ,  при  которомъ  наряжаемы 
были  изъ  провинц1и  Инов'Ьрцы  на  кр^постныя  работы, 
начавш1яся  (указъ  1732  года  Мар.  10  д.)  въ  с1е  время  по 
закамскимъ  линхямъ  въ  нын-Ьшней  Оренбурской  Губерн1и,  и  въ 


'^)  Жел'Ьзо  съ  Сибирскихъ  и  Кунгурскихъ  Заводовъ  произошло  было 
въ  С1е  время  для  вольной  распродажи  по  Вятской  ПроБинц1и  въ  кайгородъ 
въ  1724  году  продавалось  Сибирское  по  23  алтына  и  2  деньги,  а  Кунгур- 
ское  по  20  алтынъ  пудъ.  Сибирской  Губернаторъ  Князь  Матф-Ьй  петровичь 
Гагаринъ  въ  бытность  свою  на  Вятк^^  приказалъ  для  достроен1Я  въ  ГороД'Ь 
Слободскомъ  Преображенской  Соборной  каменной  Церкви  сверхъ  у^'^руб. 
выдать  таковаго  жел-Ьза  2оо  пудъ  (въ  1717  году). 
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Конплектуемые  для  т-Ьхъ  людей  Ландмилицк1е  полки  (указъ 
1732  года  Марта  29.)  набираема  была  часть  въ  Вятской 
Провинщи  изъ  старыхъ  Службъ  пашевеыхъ  Солдатъ,  кои  по 
окончан1и  службы  возвращаясь  въ  домы,  назывались  сд'Ьсь 
такъ  какъ  выше  уже  сказано^  Ланцами.  А  въ  Город-Ь  Слобод- 
скомъ  въ  1732  году  построена  и  освящена  каменная  приход- 
ская въ  Никольскомъ  Приход'Ь  Церковъ  съ  прид'Ьломъ  1оанна 
Предтечи. 

Въ  сл'Ьдующемъ  1733  году,  Преосвященный  АлекС1й 
Арх1епископъ  Вятсюй  и  Великопермстй  по  14  ти,  л'Ьтнемъ 
пребыван1и  на  Енарххи  сей,  переведенъ,  по  неизв'Ьстеымъ 
причинамъ  на  Рязанскую  Губерн1ю  \)  Онъ  не  былъ  ученъ  ни 
какимъ  наукамъ,  нравомъ  простъ,  къ  украшев1ямъ  церковнымъ 
охотникъ,  онъ  въ  1731  году  сд^^лалъ  въ  Каеедральной  соборъ, 
новой  довольно  потому  времени  хорошой  иконостасъ.  Про- 
стота какъ  сего,  такъ  и  предшествовавшихъ  ему  Епарх1аль- 
ныхъ  на  Вятк'Ь  Арх1ереевъ,  были  причиною,  что  въ  сей  части 
Росс1и  не  было  до  сего  времени  никакъ  для  просв'Ьщен1я,  не 
только  мирскихъ;  но  и  духовнаго  зван1я  людей,  Заведен1й 
Учебныхъ.  Попечен1*я  Великаго  Государя  Петра  I.  бол'Ьзвовав- 
шаго  о  распространеши  свободныхъ  познанхй  оставались  въ 
семъ  краю  Росс1и  недействительными;  узаконенхя  Его  (указъ 
1716  года  Ген.  18  д.)  статьи  духовнаго  регламента;  подтвер- 
дительное на  С1И  статьи  высочайшее  повел-Ьше  1722  года; 
прим'Ьръ  въ  1723  году  окт.  17  д.  съ  Новгородскаго  Арх1ерея 
прочимъ  Арх1ереямъ  въ  высочайшемъ  Изложен1и  представлен- 
ный), И  самыя  Щедроты  симъ  Государемъ  оказанныя  Арх1- 
ереямъ    и    Монастырямъ    возвращен1емъ    имъ    многолюдныхъ 


^)  Въ  Рязанской  Епарх1и  былъ  сей  Преосвященный  до  конца  своей 
жизни,  и  въ  бытность  свою  тамъ  нер'Ьдкоде  былъ  обвиняемъ  за  разныя  Его 
д-Ьла,  изв^стныя  только  Синоду.  Скончался  по  34  л-Ьтней  бытности  въ 
Арх1ерейскомъ  Сан-Ь,  1750  года  Сент,  17  дня  на  85  году  жизни  Своей. 
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Вотчинъ  не  им'Ьли  на  ВяткЬ  ни  какихъ  оншдаемыхъ  сл'Ьдств1й 
по  себ-Ь.  Причиною  сему  какъ  выше  сказано,  были  тогдашн1е 
Преосвященные,  кои  изагглатили  За  себя  праведному  Государю 
т'Ьмъ,  чего  требовало  Его  въ  семъ  д'Ьл'Ь  правосуд1е!  Но  нако- 
нецъ  просв'Ьтилъ  н'Ькоторой  лучь  просв-Ьщентя  и  на  Вятскомъ 
Горизонт-Ь:  Преосвященный  Лаврент1й  прозванный  Горка, 
сопутникъ  н^когдъ  Петра  Великаго  бывавш1й,  опред'Ьленъ  изъ 
рязанской  на  Вятскую  вместо  Алекс1*я  Еаарх1ю,  какъ  сей 
нам'Ьсто  его  въ  Рязанскую.  Какъ  черты  свойствъ,  и  прим'Ьры 
по  печительности  новаго  сего  Преосвященнаго,  опросв'Ьщен1и 
Вятчанъ,  могутъ  въ  Истор1И  Вятчанъ  составлять  особенный 
интерессъ,  то  изаслуживаетъ  онъ,  чтобъ  ожизни  Его  сказать 
сд'Ьсь  пространн^^е. 

Лаврент1й  Горка  родомъ  былъ  полякъ,  изъ  Города  Лав- 
рова, сынъ  православпаго  испов^дан1я  родителей.  Именовался 
до  пострижен1я  Андреемъ,  Въ  монашество  постриженъ  Митро- 
политомъ  Варлаамомъ  Ясинскимъ;  съ  позволен1емъ  носить 
только  клобукъ  безъ  мант1й.  Въ  Семъ  новомъ  будучи  Состоя-  цо 
н1и  (I  оканчивалъ  въ  К1евской  Академ1и  высш1я  науки,  и  въ  щ 
томъ  числФ»  слушалъ  Богослов1ю,  по  окончан1и  оныхъ  опред-Ь- 
ленъ  учителемъ,  и  за  оказанное  при  сей  должности  ирил-Ьжа- 
н1е  и  усп-Ьхи  произведенъ  былъ  въ  Выдубицк1й  Монастырь 
Игуменомъ,  откуда  вытребованъ  въ  Москву,  и  произведенъ  въ 
/  Монастырь,  новой  1ерусалимъ  называемой  въ  Архимандрита; 
но  незанявъ  еще  въ  ономъ  м/Ьста,  потребованъ  послучаю 
посл^Ьдовавшаго  въ  1722  году  Государя  Петра  I.  въ  Перс1ю 
похода  въ  Арм1ю,  сл-Ьдовавшую  въ  Землю  С1ю  изъ  Астрахани 
на  Флот-Ь,  гд-Ь  поручена  ему  должность  Оберъ  1еромонаха. 
Ученость  Его  доставила  ему  въ  с1е  время  милость  и  благоволе- 
ше  просв^щеннаго  сего  Государя,  которой  по  возвращен1и  изъ 
Персидскаго  Похода  въ  не  продолжительномъ  времени  высочай- 
шимъ  указомъ  повел-Ьдъ  произвесть  Его  въ  17223  году  во 
Епископа    Астраханскаго.    Лаврент1й    бывъ    на  сей    Еаарх1и 
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4  года  переведенъ  въ  1727  году  на  Устюжскую  Ецарх1ю,  изъ 
сей  въ  1731  г.  на  Рязанскую  а  въ  1733  году  на  Вятскую  и 
Велико  пермскую,  куда  въ  семъ  же  году  прибывъ,  встр-Ьченъ 
былъ  при  Главномъ  Епарх1и  Город-Ь  тутошнымъ  Духовенствомъ 
у  Церкви  всЬхъ  Святыхъ.  Основываясь  назаключен1яхъ  изъ 
Зам-Ьчанхй  Характера  сего  Преосвященнаго,  въ  бытность  Его 
уже  на  Вятк^,  зд'Ьланныхъ,  объявляютъ,  что  онъ  переводимъ 
былъ  изъ  одной  Епарх1и  въ  другую  столь  часто  по  причин-Ь 
излишней  строгости,  къ  подчиненнымъ^,  а  вспыльчиваго,  но  не 
продолжительнаго,  (обыквовенное  свойство  горячихъ)  и  немсти- 
тельнаго  въ  прочемъ  просв'Ьщеннаго  духа,  къ  чему  подавали 
ему  поводъ  тогдашше  тогдашн1е  грубые  подчипенныхъ  Его 
нравы,  ко  и  онъ  такъ  сказать  на  переломъ  старался  изм-Ьнить. 
Съ  таковымъ  Качествомъ  особенно  и  нарочито  можетъ  быть 
предъизбранный  ^)  на  Вятку  Преосвященный  первымъ  долгомъ 
по  прибыт1и  своемъ  почелъ  основать  сд4сь  училища,  нетолъко 
для  духовнаго  но  совокупно  (въ  силу  указа  1722  го.)  и  св-Ьт- 
скаго  состоян1я  д-Ьтей.  На  сей  конецъ  въ  томъ  же  году  сд'Ьланы 
различныя  отъ  него  распоряжен1е,  а  имянно:  онъ  вызвалъ  на 
Вятку    изъ  Кгевской    Академии    ученаго  Михаила  Финицкаго^ 


1)  в-Ьроятн-Ьйшею  д-Ьйствительно  причиною  частыхъ  переводовъ Преосвя- 
щеннаго сего  изъ  одной  въ  другую  Епархш,  должно  почитать  непросв'Ьще- 
Н1е  Епарх'и.  Онъ  былъ  избранный  сосудъ;  чрезъ  которой  воли  Монаршей 
угодно  было  посЬять  въ  нихъ  первыя  сЬмена  познан1Й,  изъ  наукъ  происходя- 
щихъ,  что  наипаче  съ  обстоятельствами  Вятской  Епарх1И  и  Прежнихъ  Арх1- 
ересвъ  весьма  согласно.  Сквозь  Не  прочищенной,  терн1емъ  поросш1й  имракомъ 

Суев-ЬрХЯ    покрытый    ДОЛЪ    кто    МОГЪ    проникнуть,   и  прОЛОЖИВЪ    путь    къ  ПОНЯ' 

■  т1ямъ    чистымъ,  II  справедливымъ  и  бол-Ье  челов-Ьчеству  полезнымъ,  какъ  не  • 
Челов-Ькъ  толикихъ  качсствъ,    каковъ  Лаврент1й,  подражатель  иревностный- 
исполнитель  повел-Ьшй  великаго  Государя,  предъ  лицемъ   коего  им-Ьлъ  онъ 
щаст1е    обращаться    и    велик1Я    Его    нам'Ьрен1я    постигнуть    и    желашя    изъ 
видимыхъ  опытовъ? — Самое  прозванье  его  (горкою)  какъ  Говорятъ  дано  Ему 
отъ  Петра    великаго    назвавшаго    его  Горкою    учен1я    при  одномъ    съ  нимъ- 
собесЬдоваши. 


к 
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которой  и  прх^халъ  къ  нему  въ  1734  году  и  съ  нимъ  еще 
друг1е;  набиралъ  противу  воли  ижелан1'я  Церковниковъ  д'Ьтей 
ихъ,  и  относился  въ  Вятскую  Провинщальную  Канцеляр1ю,  о 
представлен1и  ||  Св-Ьтскаго  состоян1я  д^тей  въЗаводимыя  школы, 
кои  тогдаже  при  Дом^  Арххерейскомъ  воспр1яли  свое  начало. 
Предметы,  какимъ  обучали  въ  сихъ  школахъ,  были  сверхъ 
чтев1я  письма  славеноросс1йскаго  и  Латинскаго  Д1алектовъ, 
Грамматика  того  и  другаго  и  Ариеметика.  Книги  по  которымъ 
учили  тогда  были  част1ю  по  имянному  указу  въ  1722  отъ 
Сгнода  пзданныя  и  разосланныя  по  Епарх1ямъ,  част1ю  изъ 
Собственной  Его  Библштеки,  съ  собою  привезенной;  сверхъ 
того  выписывалъ  вновь  разныхъ  Латинскихъ  и  Греческихъ 
лучшихъ  Авторовъ.  И  вообще  столь  великое  имЬлъ  о  школахъ 
попечен1е,  что  Самъ  почти  Ежедневно  по  сещалъ  оныя,  поощряя 
учевиковъ  Ласковост1ю  и  обнадеживая  милост1ю. 

Въ  которомъ  ЛаврентШ  Горка  вступилъ  въ  управле131е 
Вятской  Епарх1и  въ  томъ  же  году  опред'Ьлился  воеводою  въ 
Вятскую  Провинц1ю  Михаиле  Ивановичь  Чернавск1й;  а  товари- 
щемъ  ему  Князь  Михайло  Степановичь  Вербольсмй;  во  время 
ихъ  Вятскому  Купечеству  дарована  высочайшими  Указами 
1735  г.  Сент.  20  и  Декаб.  17  числъ  особевная  торговля  у 
Архангельска,  выгода  а  имянно  съ  нихъ  вм-Ьсто  7  проц'Ьнтовъ 
торговой  пошлины  поведено  брать  только  по  5  ти.  Воевода 
Чернавсюй  въ  сл-Ьдующемъ  1736  году  см-Ьненъ  и  на  м-Ьсто 
Его  опред'Ьленъ  Князь  Иванъ  Борисовичь  Козловской,  но  и 
сей  бы.1ъ  на  воеводств-Ь  не  бол-Ье  года,  ибо  въ  сл'Ьдуюшемъ 
же  1737  году  см'Ьненъ  новоопред'Ьленнымъ  Воеводою  Брига- 
диромъ  Александромъ  Семеновичемъ  Козинскимъ. 

Въ  С1е  время  къ  нещаст1ю  Вятской  и  Пермской  Страны- 
солоце  начавшее  лишь  озарять  Ее  на  самомъ  утр-Ь  спало  съ 
Ея  Горизонта.  Лаврент1й  Горка  въ  9  день  АпрЬля  1737  го. 
успе.  Параличная  бол-Ьзнь,  которую  относятъ  Сильному  его 
рвен1ю,  съ  каковымъ  старался  онъ  истреблять  распутства,  не 
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воздержности,  и  проч1Я  закорен'Ьлыя  привычки  своихъ  подчи- 
ненпыхъ,  на  носивш1я  ему  частыя  огорчее1я,  приближали  Его 
ко  гробу.  Неослаб'Ьвающ1й  духъ  сего  мужа  въ  разслаблепеой 
уже  плоти,  содержалъ  его  однако  и  тогда  въ  такой  д-Ьятель- 
ности,  что  онъ  до  самаго  конца  жизни  исправлялъ  Епарх1аль- 
Бые  д'Ьла  и  Богослужен1е,  идаже,  что  было  пр1ятн'Ьйшимъ 
во  всей  Его  жизни  занятхемъ  говорилъ  изустныя  къ  паств-Ь 
своей  пропов-Ьди.  Да  и  вообще  въ  Жизни  своей  старался 
Преосвященный  исполнить  долгъ  прямо  съ  саномъ  своимъ 
сопряженный:  Священное  писап1е  изъяснялъ  самъ,  подчинен- 
-.^п  ныхъ  приводилъ  къ  прямому  познан1ю  должностей  ихъ,  пе 
•-. .  о  знающихъ  же  не  только  во  ||  Священство,  но  ниже  въ  нричетъ 
Церковный  не  производил!/,  къ  б-Ьднымъ  и  неимущимъ  Людямъ 
былъ  сострадателенъ  и  Щедръ:  Во  время  бывшаго  принсмъ 
не  урожая  въ  хл^бЪ  на  Вятк'Ь,  и  друг1я  времена  жертвовалъ 
таковымъ  Людямъ  церковнымъ  им^н1емъ  говоря:  Церковное 
им'Ьн1е  есть  им^нхе  б']Ьдныхъ.  Въ  прочемъ  все  внамап1е  обра- 
щенное симъ  Преосвященнымъ  нато,  чтобъ  основать  и  упро- 
чить на  всегда  въ  семъ  краю  учен1е,  не  оставляло  ему  по 
краткой  бытности  па  зд-Ьшней  Е[1арх1и,  времени  заниматься 
Церковною  Економ1ею^  и  объ-Ьзжать  Епарх1ю,  а  прихоловъ 
вновь  Заводить  и  строить  Самъ  нехот-Ьдъ.  Въ  про110в1Ьди 
Слова  Бож1я  занимался  36  л-Ьтъ  въ  Арххерейскомъ  сан-Ь  былъ 
14  л^тъ  и  8  м'Ьсяцовъ,  а  всея  жизни  им-Ьлъ  65  л-Ьтъ.  Погре- 
бенъ  Архймандритомъ  Боп^словскаго  Монастыря  ^)  Лаврент1емъ 
Полтарацкимъ  въ  Собор'Ь  11  1юня.  Собственная  богатая  риз- 
ница сего  Преосвященнаго  и  все  прочее  собственность  Его 
составлявшее,  въ  томъ  числ'Ь  большая  часть  Купленной  имъ 
при  заведен1и  славенолатинскихъ  школъ  библ1отеки,  взяты 
по  смерти  его  въ  Синодъ. 


^)  Монастырь  сей  находился  около  4  верстъ  отъ  хлынова  ниже  по 
течен1ю  Вятки,  па  тойже  сторон-Ь  ид11^лъ  каменное  строенхе.  оной  построенъ 
лри  Арххепископ-Ь  Алексх-Ь  между  1723  и  1753  годомъ. 
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Итакъ  на  упразднившееся  въ  Вятской  Епарх1и  м'Ьста 
Арх1ерея  произведенъ  тогожъ  года  Декабря  31  дня  во  Епископа 
Лрхимапдритъ  Московскаго  Чудова  Монастыря  Кипрхянъ 
(ирозван1емъ  Скрипицынъ)  которой  чрезъ  1738  годъ  отправя 
чреду  въ  Санктпетербург'Ь  и  небывъ  на  Вятк'Ь  переимено- 
ванъ  въ  1739  году  во  Епископа  Коломепскаго,  а  Коломенск1й 
тогдашн1й  Епископъ  Вен1аминъ  ^)  назвачеаъ  на  Вятку. 

Между  т-Ьмъ  въ  провинщи  сей  вмЬсто  Воеводы  Казан- 
скаго  Заступидъ  Статск1й  Сов'Ьтникъ  Семенъ  Андр-Ьевичь 
Скрипицынъ,  при  которомъ  товарищемъ  былъ  Серг1й  Алексап- 
дровъ  сынъ  Нестеровъ.  Вовремя  ихъ  снимаемы  были  планы  и 
виды  Вятской  Провинц1и  городовъ  Геодоз1и  Порутчикомъ 
Якпмомъ  Клешнинымъ,  и  Преосвященный  Вен1аминъ  въ 
1739  году  Сент.  23  д.  прибылъ  на  Вятку,  котораго  хлынов- 
ское духовенство  встрЬтило  у  Церкви  Стефана  Велпкоперм- 
скаго  въ  Монастырской  подгородной  Слободе  съ  Церковною 
Церемов1ю;  а  оттуда  чрезъ  Успенской  Монастырь  сопровож- 
дало Его  въ  Каеедральной  Соборъ,  въ  которомъ  первую 
отправилъ  тогда  литург1ю  на  новой  иаств-Ь  своей. 

Хотя  Преосвяп^енный  сей  былъ  не  много  болЬе  двухъ  114 
л^Ьтъ  на  Епарххи  Вятской,  однакожъ  короткое  С1е  время 
унотребилъ  въ  особенную  опой  и  Церкви  пользу:  ибо  кром'Ь 
Семинар1и,  о  благоустройств']^>  которой  и  Усп'Ьхахъ  учащихся, 
им^лъ  возможное  попечен1е,  прилагалъ  не  мало  старанхя  и 
опросв'Ьщен1и  Инов'Ьрцовъ  Евангельскою  в'Ьрою.  Спосп'Ьшествуя 


^)  Цреосвященный  сей,  говорятъ,  родомъ  былъ  Сербинъ  изъ  Города 
Косова  прозван1емъ  СахновсК1Й.  пр^-Ьхавъ  въ  Росс1ю  постригся  въ  монашество 
въ  Воронеж-Ь,  по  томъ  определенъ  былъ  во  флотъ  1еромонахомъ,  а  поел-!; 
того  произведенъ  въ  Архимандрита  въ  К1ево  печерскш  Монастырь,  при 
Арх1епископ-к  Рафаил-Ь,  чго  былъ  по  томъ  въ  Кхев-Ьжъ  Митрополитомъ.  Въ 
бытность  Анны  1оанновны  въ  Кхев-Ь  им-Ьлъ  щаст^е  Архимандритъ  сей  сни- 
скать ея  благоволен1е  и  быть  посл^?  произ  Ц  веденнымъ  по  Ий1янному  повело-  ^  ^ 
шю  въ  Коломенскую  Нпарх1ю  во  Епископа,  изъ  которой  переведенъ  на  Вятскую.     ^^^ 
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въ  томъ  казанской  инов'Ьрческихъ  д-Ьлъ  канторЪ  и  Мисс1опе- 
рамъ  иосланеымъ  для  обращен1я  таковыхъ.  Особенное  впима- 
Б1е  съ  сей  стороны  обращено  было  на  Вотяковъ,  обращен1ю 
коихъ  положено  было  начало  уже  прежде:  ибо  свобода  отъ 
Рекрутства  крестящимся,  льготы  представленеыя  таковымъ,  не 
мало  заманивала  въ  христ1анскую  ихъ  в^ру.  Объявлявш1е  на  , 
С1е  желан1е  препровождаемы  были  въ  Казанскую  инов'Ьрческую 
д-Ьлъ  контору,  которая  въ  С1е  время  была  подъ  управлен1емъ 
д^ятельнаго  мужа  -Архимандрита  Димитр1я  С^^ченова-гд^Ь  окре- 
щены будучи  обращаемы  были  опять  чрезъ  провинц1альную 
Канцелар1ю  въ  свое  жительство.  Посл-Ь  сего  около  настоящихъ 
временъ  посыланы  были  Мисс10неры,  какъ  въ  Черемиск1я, 
Мордовск1я,  такъ  и  вовсЬ  Вотск1я  жилища,  какъ  Казанскаго 
У'Ьзда  такъ  и  Вятской  11ровинц1и  для  пропов'Ьдыван1я  имъ 
Слова  Бож1я,  При  чемъ  читаны  и  Толкованы  были  чрезъ 
переводчиковъ  милостив'Ьйш1я  высочапш1я  Грамоты,  въ  коихъ 
объявляемы  имъ  были  выгоды  покрещен1и  им'Ьющ1я  следовать. 
С1е  второе  средство  подкрепляемое  учрежденными  также  въ 
Казан'Ь,  особенными  надъ  вовокрещенными  изъ  св-Ьтскихъ 
чиновъ  опекунами,  коимъ  поручено  защищать  ихъ  Огъ  всякихъ 
обидъ  и  притеснен1Й  м^стныхъ  начальствъ  (а  при  томъ  пе- 
щись  объ  отд^Ьлен1и  Крещеныхъ  отъ  некрещеныхъ)  столько 
возд-Ьйствовало  на  Воть,  что  уже  до  При'Ьзда  Преосвященеаго 
Вениамина  было  не  мало  въ  Вятской  Провиец1и  и  Епарх1и 
крещеныхъ  Вотяковъ.  Но  до  сего  времени  жили  они  между 
Язычниками  бол-Ье  разсЬянво,  и  въ  одно  общество  Христ1ан- 
ское  не  совокуплены;  въ  Селен1яхъ  же  ихъ  ни  одной  Церкви, 
кром^  н-Ьсколькихъ  часовенъ,  заведено  не  было.  А  по  сему 
Преосвященный  Вентаминъ  разсыпанвое  с1е  Церкви  стадо,  не 
только  вознам'Ьрился  соединить  съ  оною  кр'Ьпче  и  оградить 
отъ  Язычниковъ,  но  и  сихъ  обратить  еъ  онойже.  Въ  семъ 
нам'Ьрен1и  посещалъ  самъ  Вотсшя  жилища;  а  особенно  въ 
ближайшемъ    Вотскомъ    конц'Ь    находящ1яся,    гд'Ь  бол-Ье  было 
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крещеныхъ,  и  пастырски  на  ставлялъ  ихъ  въ  В-Ьр-Ь,  то  самъ; 
то  чрезъ  Священниковъ,  ичрезъ  то  многихъ  о  братилъ  вновь 
на  Св.  крещен1е.  Въ  семъ  Апостольскомъ  д'Ьл'Ь  особенно 
подвизался  одинъ  изъ  Священниковъ  бедоръ  Ившинъ  ^)  Вотъ 
истор1я  д^лъ  Любопытнаго  Человека — сего! 

Ившинъ  былъ  Священнической  сынъ;  по  смерти  Отца  115 
своего  принужденъ  былъ  питаться  промышленностями  рукъ 
своихъ,  не  будучи  пристроенъ  къ  Церкви,  а  потомъ  изъ  найма 
жилъ  въ  верхочепецкой  дол-Ь  Вотской  мирскимъ  пищикомъ, 
гд^  чрезъ  три  года  бытности  своей,  довольно  научился  Вот- 
скому Языку.  А  въ  1740  году  пожелашю  Закаринскаго  рус 
каго  села^  въ  которомъ  онъ  родился,  прихожанъ,  по  священъ 
былъ  Преосвящевнымъ  Вен1аминомъ  въ  то  село  во  священника. 
А  какъ  въ  с1е  самое  время  Преосвященный  Вен1аминъ  вознам-Ь- 
рился  построить  въ  Вотскихъ  Земляхъ  первую  Церковь,  въ  раз- 
стояе1и  отъ  Г.  Хлынова  на  150  верстъ  для  крещеныхъ  гЬхъ 
м-Ьстъ  Вотяковъ,  то  не  находя  ничего  способн-Ье  и  полезн-Ье  быть 
При  сей  Церкви  Священникомъ  какъ  того  Ившина  да  и  Вотяки 
Сами  желали  и  просили  им'Ьть  его  своимъ  Пастыремъ;  постано- 
ви.т1ъ  ему  быть  при  ново  учрежденномъ  приход'Ь  семъ,  въ  кото- 
ромъ Преосвященный  самъ  Заложилъ  и  по  построеши  освятилъ 
храмъ  во  имя  Св.  Троицы,  съ  двумя  прид-блами  Апостолу 
Андрею  и  Стефану  Велико  пермскому  деревянной  въ  30  день 


114 


^)  Сей  Священник'ь  родился  1703  года,  съ  1757  года  былъ  нестихар- 
нымъ  Дьячкомъ  I!  по  томъ  при  набор-Ь  таковыхъ  въ  рекрутство,  рекрутомъ, 
чрезъ  дв-Ь  нед-Ьли  опять  Дьячкомъ;  но  по  б-кдности  прихода  принужденъ  ^^ 
былъ  сд-Ьлаться  посл^Ь  наемникомъ  на  сплавныхъ  Соликамскихъ  промысловъ 
Соляныхъ  Судахъ;  возвратясь  съ  Волги  нанялся  у  Вотяковъ  въ  пищики,  съ 
1740  года  б-Ьлымъ  Священникомъ;  съ  1749  1еромонахомъ  и  Строителемъ, 
съ  175^^  по  разнымъ  монастырямъ  по  перем-Ьнно  Игуменомъ,  каковымъ  и 
пребылъ  до  конца  жизни  Своей,  посл-Ьдовавшей  !']()']  то А2..  Итакъ  всего  жилъ 
94  года,  погребенъ  позавещан1ю  Егавъ  первомъ  Вотскомъ  сел'Ь  Елов-Ь  Ежели 
въ  коихъ  изъ  нов-Ьйшихъ  покол'Ьн1Й  Людей  торжествовала  природа  надъ 
силою  случаевъ,  разтл-Ьвающихъ  жизнь  издоровье,  то  поистин-Ь  въ  семъ 
особенно  челов'Ьк'Ь,  чему  мног1е  на  Вятк'Ь  есть  еще  Свид-Ьтели. 


115 
116 


—  160  ^ 

Ноября,  и  которой  по  Еловому  на  томъ  м-Ьст-Ь  ра'^тущему 
л'Ьсу  названъ  Еловскимъ.  Отсюда  то  Сващенникъ  Ившинъ 
пачалъ  подвиги  свои  во  обращен1и  воти  въ  Христ1анство, 
такъ,  что  въ  продолжен1и  7  л'Ьтъ  обратилъ  ихъ  единствепно 
своимъ  настоян1емъ  до  2000;  а  при  томъ  весьма  много  сод-Ьй- 
ствовалъ  посылаемымъ  пзъ  Казанской  Канторы  Миссхонерамъ 
подвиги  Его  достохвальные  нер'Ьдко  сопряжены  бывали  впро- 
чемъ  съ  опасност110  жизни  его;  ибо  старшины  Вотск1е  будучи 
упорн-Ье  противъ  у  б'Ьжден1й  имъ  и  ихъ  собрат1и  д-Ьлаемыхъ, 
сильно  стали  дышать  на  Священника  Ившина  злобою,  и  когда 
хрйст1анская  ревность  сего  Апостола  на  пропов^Ьдъ,  делать 
на  жизнь  Его  Заговоры  и  покушен1е.  Прим'Ьръ  между  прочимъ 
покажу  сл^дуюш,1й:  Вскор-Ь  по  заведенхи  Еловскаго  Прихода 
ирх-Ьхадъ  въ  вотсшя  Вятской  Провинцхи  и  Епарх1и  жилища 
для  чтен1я  предъ  вот1Ю  ув'Ьщательныхъ  къ  обращен1ю  грамотъ 
Казанской  новокрещенскихъ  д^лъ  Канторы  Правитель  Архи- 
мандритъ.  Сильвестръ  Главатсшй,  съ  которымъ  по-Ьхалъ  во 
внутренн1Я  вотск1я  жительства  и  Священникъ  Ившинъ.  Какъ 
Они  прибыли  въ  одно  знатн^Ьйшее  селен1е  Вотское  (что  нын-Ь 
городъ  Глазовъ)  [|  то  не  крещеная  воть,  будучи  предъ  ув-Ьдом- 
лема,  и  со  брана  на  сей  разъ  въ  числ1;  Около  500  челов'Ькъ, 
узеавъ,  что  съ  Мисс1оееромъ  оной  священникъ  находится, 
которой  и  при  семъ  случа'Ь  сталъ  Читанное  толковать  собран-^ 
нымъ  на  ихъ  Язык^,  но  накотораго  они  уже  сделали  Злой 
Замыслъ,  вздумала  оной  исполнить  при  семъ  случа'Ь.  А  | 
по  сему  собравшись  въ  другой  разъ,  уже  съ  дреколтемъ  обсту- 
пили тотъ  домъ,  гд-Ь  Архимандритъ  со  Свящееникомъ  нахо- 
дился, и  стали  извн^  Запирать  двери  и  закупоривать  окна^ 
съ  т'Ьмъ  ва  м^рен1емъ  дабы  зажечь  домъ  и  истребить  Ившина^ 
хотябъ  С1е  сопряжено  было  съ  истреблен1емъ  и  перваго.  При 
таковой  опасности  Ившинъ  вырвавшись  изъ  дому  сталъ  среди 
Вотяковъ,  и  началъ  ув-Ьщевать  ихъ  по  прежнему;  но  Воть 
им-Ьб  вам'Ьрен1е  со  всЬмъ  другое,  кричали  другъ  другу,  чтобъ 
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его  бить.  При  слух-Ь  сего  поколебалось  великодухше  Апостола. 
Овъ  изъ  среды  толпы  ялся  б4гу,  и  прорываясь  сквозь  обступив- 
шохъ  получилъ  между  прочими  не  столь  опасными  ударами, 
одинъ  въ  голову  столь  действительной,  что  напечатл'Ьн1е  онаго 
осталось  у  него  на  всю  жизнь;  однакожъ  ударъ  сей  не  лишилъ 
его  тогда  силы  б'Ьжать  изъ  селен1л  сего  во  все;  Архимандритъ 
же  не  будучи  предметомъ  злобы  Вотяковъ,  былъ  изъ  селен1я 
сего  выпущенъ  безъ  дальнаго  оскорблен1я  и  прибылъ  въ  се- 
лен1е  называемое  мос^ево;  нашелъ  тутъ  Страстотерпца  Ившина. 
Сей  Бозвратя  по  терянной  духъ,  и  нестолько  внимая  чувствуе- 
мой боли,  сколько  ревности  своей  испросилъ  у  Архимандрита 
позволен1е  -Ьхать  съ  ув-Ьщательными  Грамотами  въ  друг1я 
Вотсшя  селешя.  Прибывъ  въ  одно  зватн'Ьйшее  изъ  оныхъ, 
(что  нын-Ь  село  Уканъ)  встр-Ьчонъ  былъ  и  зд'Ьсь  не  крещенною 
В0Т1Ю  съ  таковымъ  же  расположен1емъ  какъ  и  въ  прежнемъ 
жительстве;  но  гроза  для  трусливой  впрочемъ  воти,  при  семъ 
случа'Ь  съ  нимъ  бывшая,  т.  е.  два  Гарвадера  данные  ему 
Архимандритомъ  привела  однимъ  своимъ  видомъ  во  усмире- 
н1е  ц^лыя  сотни  Ея.  По  сему  священникъ  собравъ  тутъ 
крещеныхъ  Вот^]ковъ,  и  исполня  предъ  ними  д-Ьло  свое,  и 
предназначивъ  мЬсто  для  построен1я  Церкви,  въ  семъ  житель- 
стве предполагаемой,  возвратился  къ  Архимандриту.  Изъ 
приведеныаго  сд^сь  примЬра  можно  заключить  и  опрочихъ 
подвигахъ  Священника  Ившина  при  обраш,ен1и  Воти  въ 
Христ1анство,  которые  продолжалъ  онъ  до  1748  года  крестя 
оную  большими  толпами,  и  такимъ  образомъ  особенно  возд-Ьй- 
ствовалъ  къ  тому,  что  въ  продолжен1е  того  времени  заведено, 
част1юже  предназначено  завесть  въ  Вотскихъ  жилищахъ, 
одинъ  его  прпходъ  дотол-Ь  составлявш1й  десять  Церквей  и 
следовательно  приходовъ,  изъ  нихъ  заведены  тогдаже  приходы: 
Дебеской,  Понинской,  Глазовской,  Рекинской,  Укинскон, 
Балезинской.  ||  Духовенство  определявшееся  тогда  отъ  Вятскихъ 
Лрх1ереевъ     въ    новокреи;енск1е     с1и    приходы     состояло    на 

II 


116 
117 


162 


жаловань-Ь,  кое  получаемо  было  изъ  Казанской  Новокрещея- 
ныхъ  д-^лъ  Канторы. 

Бъ  1740  году  построена  въ  Слободскомъ  женскомъ 
монастыр-Ь  каменная  Христорожественская  Церковь;  на  Вятку 
прибылъ  Провинц1альнымъ  Воеводою  Г.  Статсюй  Сов'Ьтникъ 
Лар1онъ  Гавриловичь  Воронцовъ,  а  товарищъ  при  немъ  былъ 
Иванъ  Григорьевь  сынъ  Веригинъ^  тогдажъ  Преосвященный 
Вешаминъ,  которой  сд'Ьсь  жилъ  противъ  желан1я  своего 
разсудилъ  перепроситься  въ  Другую  Епархш,  благопр1ятнымъ 
случаемъ  послужила  для  него  Коровац1я  Ея  Величества 
Государины  Елисаветъ  Петровны,  на  которой  испросилъ 
позволен1е  быть,  17  Генваря  1742  г.  совершивъ  на  Вятк^ 
въ  посл']§дн1й  разъ  службу  Бож1ю,  преподавъ  паств-Ь  своей 
благословен1е,  отправился  въ  Москву,  гд-Ь  по  личной  прозб']& 
Его  переопреде  тенъ  на  Воронежскую  Епарх1ю.  (гд-Ь  сл^дую- 
щаго  1743  года  марта  27  дня  скончался)  Раченхе  сего  Прео- 
священнаго  о  украшвн1и  Церковномъ  доказывается  между 
прочимъ  т^мъ,  что  онъ  къ  КаеедральЕОму  Собору  завелъ 
большой  колоколъ  въ  900  пудъ  в-Ьсомъ. 

Въ  1742  году  въ  Город-Ь  Слободскомъ  былъ  всеобщ1й 
пожаръ,  истребивш1й  весь  городъ,  такъ  что  осталось  только 
не  сгор^вшихъ  обывательскихъ  домовъ  Семь. 

Въ  1743  году  на  м'Ьсто  Венхамина  посвященъ  былъ  во 
Арх1ерея  на  Вятскую  и  Великопермскую  Епарх1Ю  Варлаамъ  ^) 
Московскаго  Чудова  Монастыря  Архимандритъ,  которой  при- 
былъ   на    Вятку    19  Тюня,     и  съ    обыкновенною    Церемон1ю 


')  Преосвященный  Сей  былъ  мало  Росс1Янинъ  прозвашемъ  Скамнид- 
к1й.  Обучался  въ  Киевской  Академ1и,  постриженъ  въ  Монашество  тамъ  же. 
Посл'Ь  былъ  1ероД1акономъ  въ  кадетскомъ  корпус-^,  при  1еромонах'Ь  Лук"^ — 
Канашевич-Ь,  а  но  произведен1и  во  Епископа  въ  Казанскую  Епарх1ю,  былъ 
притомъ  же  корпус-Ь  произведенъ  во  1еромонаха,  а  посл-Ь  въ  Чудовъ  Мо- 
настырь въ  Архимандрита.  Протопопы  при  Вятскомъ  Каеедральномъ  собор-Ь 
б:лли  сл-Ьдующ^е:  I.  Павелъ  Смердовъ,  по  1722  годъ.  2.  Петръ  Шутовъ  по 
1724.  3'  Семенъ  Бердник"'вь  по  1729-  Артамонъ  Шубинъ  по  1743  ^' 
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встр1^ченъ  Хлывовскимъ  духовенствомъ  у  за  городвой  Владимир- 
ской Церкви.  Въ  семъ  же  году  по  общему  Высочайшему 
указу  приведены  и  Въ  вятской  провинц1и  по  городамъ  Ратуши 
въ  т-Ь  права,  въ  каковыхъ  они  были  до  1728  года,  и  на  м'Ьсто 
Г.  Воронцова  опред'Ьленъ  на  Вятку  Воеводою  Коллежской 
Ассессоръ  Андрей  Семеновъ  сын  ь  писаревъ,  при  которомъ  въ 
1744  году  началась  въ  сдЬшней  провинц1и  вторая  подушная 
перепись,  которая  въ  краткости  при  семъ  представляется. 

1.  Хлыновъ  и  Его  У'Ьздъ. 

Въ  нихъ  всЬхъ  людей  Мужеска  пола  ....  77,333.  Душ, 

Посадскихъ 1514  — 

Вотчинныхъ    27655  — 

Лапдцовъ  ^) 1323  — 

2.  Слободской  и  Его  У'Ьздъ:  1^3 

Въ  нихъ  БсЬхъ  Людей  Муж.  пола  ....  39060  Душъ 

Въ  томъ  Числ-Ь 

Посадскихъ     .    .  ^  ,р:, 963 

Вотчинныхъ 4281 

Новокрещенныхъ  Вотяковъ   ....  15348     — 


^)  О  Ландцахъ  Говорено  было  выше  по  Построеши  Оренбурга  и  дру- 
гихъ  въ  той  II  сторон'Ь  кр'Ьпостей  сформированы  были  сперва  два  Ландмилиц- 
К1е  полка  изъ  астраханской  и  Казанской  Губернии  изъ  старыхъ  службъ 
солдатъ,  а  въ  С1С  время  было  оныхъ  уже  4-  полка  цодъ  именемъ  Закамскихъ. 
какъ  прежде  такъ  и  въ  С1е  время  въ  комплектъ  сихъ  полковъ  наборы  были 
въ  Вятской  Провини,1И  изъ  статьи  прежнихъ  служилыхъ  Людей,  коихъ 
состоян1е  изван1е  продолжалось  сд'Ьсь  насл'Ьдственно. 

11* 
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Новокрещенныхъже    Татаръ    и  Бусерманъ  .    .  326     — 

Некрещеныхъ     Вотяковъ  ^)  ....  107     — 

Некрещрныхъ     Татаръ  ^)     ....  477     — 

Некрещ.  Бусерманъ  ^) 406     — 

3.  Орловъ  и  Его  У'1}здъ. 
Въ  нихъ  вс1.хъ  Людей  Муж.  пола 10623  ду. 

Въ  томъ  Числ^ 

Посадскихъ  • 269 

ВОТЧИНБЫХЪ 602 

Лаецовъ 368 

4.  Котельеичь  и  Его  У-Ьздъ: 

Въ  НИХЪ  всЬхъ  людей 18,504 

Въ  томъ  Числ^ 

Посадскихъ •  .    .    .    .       198 

Вотчинныхъ 2064 

Ландцовъ 570 

5.  Шестаковъ  и  Его  У^здъ. 

Въ  нихъ  всЬхъ  Людей  ......      634 


^)  вотяки  перечислены  изъ  вятскаго  въ  слободской  уЬздъ  около 
1727  годл,  когда  въ  город'Ь  Слободскомъ  открылось  городовое  воеводское 
Г1равлен1е. 

)  Изъ  татаръ    и  бусерманъ  принисыыхъ    къ  адмирпльтейству  ||  по  сой 
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''''^     переписи  значится; 

Татаръ      .....       47^ 
Бусерманъ    ....      3^5 ■ 
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Въ  томъ  числЬ 

Посадскяхъ 76 

Вотчиниыхъ 33. 

6.  Кай  городъ  и  Его  У^Ьздъ. 
Въ  нихъ  всЬхъ  людей 3727 

Въ  томъ  Числ-Ь  Посадскихъ    .    .    .  299. 
Вотчиниыхъ •  .    .    .    .        58. 

Прочее  число  людей  сверхъ  показанныхъ  особо  состоян1и  -^^д 
составляли    при    сей    переписи    разночинцы    по    Городамъ  и 
Черносошные  по  уЬздамъ.    йтакъ    Мужеска    пола    по  второй 
переписи  Въ  Вятской  Провинцти  149879  Д. 

Въ  1745  году  какъ  Преосвящеенаго  Варлаама,  такъ  и 
Провинц1альнаго  Воеводы  Писарева  пребыван1е  на  Вятк]^ 
кончилось:  взаимныя  между  ими  ссоры  были  того  причиною. 
Небережливость  самого  себя  самимъ  зван1емъ  возложенная, 
одного  дерзость  другаго,  и  вообще  обоихъ  виновность,  сама 
по  себ'Ь  боящаяся  прибегать  къ  правосуд1ю  верховной  власти, 
и  сил^  Законовъ  разположила  обоихъ  сихъ  прпсвоителей 
верховныхъ  правъ,  поставить  въ  ссорахъ  собственное  произво- 
лен1е  себе  въ  законъ,  и  пооному  управлятся,  с1е  съ  разными 
своими  сл'Ьдств1ями  сопряженное  обстоятельство  представляетъ 
такую  картину,  которую  скромность  велитъ  или  вовсе  неживо- 
дисать  писать,  или  прикреать  изображаемый  наней  Действую- 
щихъ  лицъ  сцены  густою  тен1ю,  или  вовсе  отъвратить 
отъ  нея  взоръ;  ипотому  неостанавливаясь  вниманемъ  на  оной 
упомянуть  только  надлежитъ,  что  воевода  Писаревъ  въ  семъ 
1745  году  приговоренъ  нав-Ьчное  житье  въ  Деревняхъ  своихъ, 
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у  епископа  варлааму  ^)  потребовавЕому  въ  СавктпетербургЪу 
исъехавшему  съвятки  19  марта  тогожъ  Года  повалено  жить 
насмирен1й  въ  невскомъ  Монастыре. 

Провинц1я  безъ  начальника  долго  не  оставалась:  Шо  въ 
томъ  же  Году  опред'Ьленъ  Воеводою  Ипатъ  бедоровъ  сынъ 
Полянск1й;  Епарх1яже  оставалась  не  зам-Ьщенною  три  года: 
ибо  опред'Ьлительнаго  отр'Ьшен1я  Варлаама  Отъ  сей  Епарххи, 
чрезъ  С1е  время  не  посл-Ьдовало;  а  д-Ьла  В-Ьдала  Консистор1я^)  \\ 
Относясь  иногда  въ  н-Ькоторыхъ  къ  нему,  Къ  нещаст1ю  (около) 
Города  Хлынова  около  сегоже  времени  случился  въ  ономъ 
пожаръ,  истребивш1й  почти  Его  въ  конецъ;  между  прочимъ 
сгор'Ьли  въ  с1е  врей!я  и  Школы,  отъ  чего  пресЬклось  на  Вятк-Ь 
вовсе  учен1е  на  н^Ьсколько  л-Ьтъ  ^). 

Въ  1746  Году  11ровинц1альнаго  Воеводу  Поляескаго 
см'Ьнилъ  Николай  бедоровичь  Чемодуровъ  а  сего  въ  сл'Ьдую- 
щемъ  1747  году  Ма1оръ   Иванъ    Алекс1евъ   сынъ  Бутлеровъ; 


119  ^)  О  преосвященномъ  семъ  пишутъ,  что  онъ  былъ  ко  украшенш^ 
Церковному  рачителенъ,  а  потому  Заводилъ  при  собор'Ь  хорошую  ризницу, 
серебряные  сосуды,  и  проч.  Науки  любилъ  и  защищалъ  де  до  чрезм-Ьрности" 
закоторыя  де  будто  (чему  пов-Ьрить  не  мои<но)  подвергъ  себя  и  Император- 
скому Гн-Ьву,  при  томъ  былъ  Гостепр1именъ,  веселъ  и  бодръ  всегда  духомъ, 
склоненъ  къ  частиымъ  пиршествамъ,  съ  пышными  Забавами  и  позоригаами 
сопряж  ннымъ.  Впрочемъ  Преосвященный  по  трехъ  л-Ьтнемъ  смирен]и  въ 
Невскомъ  монастыр-Ь  былъ  Милосердою  Государинею  прощенъ  и  опред'Ьленъ- 
на  Устюжскую  Епархтю,  Очемъ  полученъ  па  Вятк'Ь  указъ  1748  Г.  Марта- 
19  дня. 

120  ^)  Консистор1Я  получила  свое  начало  въ  1744  г'оду  на  м-Ьсто  прежняго- 
Арх1ерейскаго  Приказа,  по  общему  до  Епарх1Й  касающемуся,  высочайшему 
Указу. 

^)  Посл-Ь  сего  Пожара  въ  1748  году  въ  Х.чыновской  Монастырской 
Слободк'Ь  пожелашю  прихожанъ  начата  строиться  вм'Ьсто  деревянной  камен- 
ная приходская  Церковь,  во  имя  Донской  Божхей  матери,  съ  прид'Ьлам№ 
Стефана  ВеликоПермскаго  и  параскевы  нареченной  пятницы,  а  на  верху 
особая  малинькая  Церковь  воимя  Серия  Родонежскаго,  которая  построена- 
уже  посл-Ь. 
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на  м-Ьстоже  Бутлерова  въ  1748  году  определился  Коллеж- 
сшй  Сов^тир^къ  Афанас1й  Григорьевичь  Постельниковъ.  Нако- 
нецъ  по  разр'Ьшен1а  Запрещенхя  бывому  Епископу  Вятскому 
Варлааму,  и  по  опред^лен1и  онаго  въ  устюгъ  посвящепъ  былъ 
сего  1748  года  Ма1я  25  дня  въ  Санктпетербурскомъ  Петро 
павловскомъ  Собор-^Ь  Архимандритъ  Новоспаскаго  московскаго 
Монастыря  Антон1Й  ^)  во  Епископа  на  Вятку  куда  прибылъ 
25  Сентября  и  отправлялъ  перв\ю  въ  тотъ  день  на  паств^Ь 
своей  Литурпю. 

Преосвященный  сей  съ  Самаго  пр1']^зда  взялся  возставить 
упадшее  на  Вятк-Ь  Учен1е.  Онъ  старался  собрать,  сколько 
возможно  было  вновь  учениковъ  и  на  м-Ьсто  финицкаго  С) 
опред'Ьлилъ  около  1750  года  Старшимъ  учителемъ  Изъ  Его 
Учениковъ  Алекс1я  Свир-Ьпаго  къ  приращен1ю  и  усовершен- 
ствоваБ1Ю  3^чен1я  вел'Ьлъ  открыть  Риторической  Классъ.  Изъ 
сего  прямое  назваБ1е  свое  получившаго  разсадника,  начали  съ 
сего  времени  выходить  сочинители  и  пропов^^дники,  изъ  коихъ 
первой  былъ  овой  Свир-ЬпоБЪ.  Сверхъ  того  разстроенную  при 
прежнемъ  управлен1и  Экономлю  какъ  домовую  такъ  иЦерков- 
ную  Каеедральнаго  Собора,  да  и  по  приходскимъ  Церквамъ 
привелъ  въ  порядокъ,  вм^]^сто  прежней  разточительности 
ваблюдалъ  во  всякихъ  разхода  разчотливость,  что  было  ему 
приписано  н'Ькоторыми  въ  Скупость;  для  наблюден1я  поконси- 


^)  Антонхй  родомъ^бьшъ  полякъ,  родился  въ^Виленскомъ  Воеводств-Ь 
отъ  родителей  Греческаго  Испов-Ьданхя  прозванхемъ  Илляшевичь;  въ  мона- 
шество вступилъ  тамъ  же,  прх-Ьхавъ  въ  Росс1ю  опрсд^5ленъ  былъ  во  флотъ 
1сромонахомъ    а  посл1^  произведенъ  въ  Архимандрита. 

'■^;  Финицкой  будучи  Уволенъ  хотя  съ  начала  и  Самовольно  оставидъ 
Вятку  въ  II  св-Ьтскую  службу  въ  1751  году,  опред'Ьлился  въ  Городь  Чердынь 
въ  Воеводскую  должность  гдф.  много  старан1емъ  Своимъ  сод'Ьйствовалъ 
обращен1ю  вогуличей  въ  Христ1анскую  в-Ьру;  а  въ  1758  году  Сенатомъ 
опредФленъ  былъ  Вятской  Провииши  въ  Городъ  Орловъ  управителсмъ  или 
Городовымъ  Воеводою. 
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стор1и  течешя  д-Ьлъ  самъ  еженед'Ьльно  по  средамъ  и  пяткамъ 
входилъ  въ  оную  для  присутств1я.  Построилъ  на  подгородвон 
Вотчинной  Земл-Ь  Загородной  домъ,  что  слыветъ  нын-Ь  Фили- 
моеовскимъ. 
121  Въ  1750  году  определился  и  прибылъ  на  Вятку  Воеводою 

Гвард1и    Прапорщикъ,    переименованный    потомъ    Отъ  Лрм1и 
въ  Полковника  АлексЬй  Никифоровичь  Дубенск1й.  Попр1езд'Ь 
сего     Воеводы    Случился    опять     въ    Хлынов^     едва    только 
исправившемся    отъ    прежняго    пожара    пожаръ   истребивш1й 
почти  всЬ  обывательск1е  домы  да  и  Самыя  Каменныя  Церкви, 
въ  числ^  которыхъ  Каоедральной  Соборъ,  какъ  отъ  прежняго 
такъ  особенно    отъ  сего  пожара    много    потер а'Ьлъ,    не   мало 
повредивш1йся;  при  чемъ  сгор'Ьла  также  и  Семинар1я,  и  уче- 
п1е  не  давно  возстановленное  опять  съ  сего  времени  Остано- 
вилось. Къ  особенному  нещаст1ю  Преосвященнаго  около  сего 
:^е  времени  Вотчинные  люди  Его  и  Монастырскхе  Крестьяне 
числомъ  3383  души  въ  Кырмыжской  Волости,  будучи  подущены 
недоброжелателями  начали  изъ  повиновен1я  ему  и  Монастыр- 
скимъ  властямъ  выходить.  Подуститель  пхъ  былъ  Провинщаль- 
ной  Канцелярхи  Секретарь  Перминовъ,  которой  им-Ья  личную 
ссору  съ  Секретаремъ  К,онс0стор1и  Головковымъ,    а  отъ  Сей 
порешедъ    къ  Злоб']Ь  Преосвященнаго — сего,  какъ  обьявляютъ 
Миролюбиваго  и  Кроткаго  свойства  Челов'Ька,  внушилъ  кресть- 
япамъ,  что  будто  Домъ  Арх1ерей  и  Монастыри  Завлад'Ьли  не 
правильно,  утвердивъ  За  собою  ревиз1ею.  Сколько  бы  подлая 
душа  Сего  Секретаря  была  благородна,  есть  ли  бы  онъ  не  въ 
испровержен1и  Священныхъ  правъ.  милостью  Государей  и  ихъ 
Законами  ларованныхъ  кому  либо  изъ  подданныхъ  д'Ьйствовалъ, 
но  въ  защищен1е  поселянъ  отъ  Самовольныхъ  правъ  присвое- 
мыхъ     себе    т^мъ.     кои    будучи     определены     блюстителял]и 
Интересовъ  Государственныхъ  опекунами  благосостоян1я  посе- 
лянъ противу    данной    не  только    временному    но  и    вечному 
Царю  Богу  присяги,    сами    ихъ    вместо    того,  или    насильно 
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или  обмапомъ  подъ  ложными    имъ  внушентями,    при  всякомъ 
случае    грабятъ,     и    чрезъ     то    сами     тучн'Ье,     оные    члены 
Государства    Сушатъ,    естьли    бы,    повторяю    сей    Секретарь 
удержалъ  лучше  собственную  свою  руку  отъ  неснраведливыхъ 
стяжан1й,    но  выпускать    Изъ    виду    Свои,    скольбы    опыя  ни 
были    не  справедливы;    а  другихъ    лишать    и  справедлнвнхъ 
выгодъ,    есть  д1>ло  всегдашнее    людей,  на  кривую  возрастаю - 
щихъ,    людей,    кои  по  случаю    поставляются  для  обезпечен1Я 
всякаго  собственности  прямою  силою  законовъ,  и  для  соблюде- 
н1я  народняго  Устройства;  но  кои  бываютъ  первою  причиною 
внутреннихъ    не    устройствъ.    и    тЪхъ    по    кривымъ    толкамъ    ^ох 
священпыхъ  II  начертан1Й,    кривыхъ    изворотовъ,     кои    самимъ-у^о" 
Державствующимъ  и  ехъ  во  бременя  Государственнаго  Правле- 
н1я  помощникамъ  стоятъ  посл^  великаго  труда  и  безпокойства 
исправлять    п    опять    возстановлять    порядочный    ходъ    д^лъ. 
Такъ  по  сему  случаю,  о  которомъ  сд'Ьсь  говорится,  на  влечено 
было  какъ  высшей  власти,  такъ    и  главному    по  пей  началь- 
ству отъ  одного    того  безиокойника    обш,ее  безпокойство:    ибо 
не  говоря  отомъ,  что  для  разбирательства    истинно  ябедниче- 
скйхъ  зат-Ьй    наряжена  была  особая  Коммис1я,  продолжавшая- 
ся до  са^тго    конца  жизни   Преосвященнаго;  но  какъ  Кресть- 
яне поддерживаемые  злымъ  симъ  Гентемъ  и  его  сообпщикамн 
явное  отпирательство    отъ  законнаго    повиновен1я    и  платежа 
своимъ  властямъ  чинили,  такъ,  что  с1е    превратилось    въ  яв- 
ной бунтъ,  то  отряжаемы  были  для  усмирен1я  ихъ  и  приведе- 
н1я    въ  повйновен1е    В01шск1я  команды,    ц1^лымй    Армейскихъ 
полковъ  ротами.    Но  остервенен1'е    бунтую1цихъ    толь    далеко 
простиралось,  что  они  съ  командами  сами  вступая  въ  дракч, 
вынуждали    изъ    нихъ    д11йствительное    употреблен1е    оруж1я, 
при  чемъ  было  не  безъ  уб1йства.    Но  обратимся  къ  другому. 
Въ  1753  году  въ  Г.  Слободскомъ  При  Екатерипинскомъ 
собор'Ь    построена   холодная  большая  Церковь  и  освящена  въ 
честь  вознесен1я  Христова.  Какъ  около  сего  времени  положено 
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произвесть  во  всей  Росс1и  межеванхе,  то  въ  сл-ЬдстЕте  сего 
учрел^дено  и  въ  Вятской  Провиещи  въ  1754  межевое  правле- 
в1е,  при  которомъ  бывш1е  чины  главной  межевшикъ,  н-Ьсколько 
Геодозисто1^ъ,  Канцелярсше  и  военые  служители  приведены 
при  11ровинц1альной  Канцеляр1и  къ  Присяг'Ь,  и  съ  сего 
времени  открылось  первое  общее  въ  семъ  краю  посл-Ь  пис- 
цовыхъ  размежеван1е  Земель.  При  семъ  надобно  заметить 
два  особенно  обстоятельства;  первое: 

Поелику  древними  еще  отъ  Росс1йскихъ  Государей  пис- 
цовыми наказами  повелено  къ  Церквамъ  для  содержан1я 
Церковнаго  Причта  отводить  земли,  каковыя  къ  тогдап1нимъ 
Церквамъ,  сколько  ихъ  находилось  въ  Вятскомъ  дистрикт-Ь,  и 
были  писцами  отводимы:  то  Высочайшимъ  Государини  Импе- 
ратрицы Елисаветъ  Петровны  особо  до  Церквей  въ  Вятской 
Провинщи  въ  С1е  время  находящихся  касающимся  Указомъ, 
которой  посл'Ьдовалъ  1753  года  Ноября  11  д.  повелено  всЬ 
земли  писцами  къ  Церквамъ  на  Арх1'ерейскихъ  и  Монастыр- 
скихъ  Вотчинныхъ  и  Государственныхъ  Черносошныхъ  земляхъ, 
находящимся  отведенныя,  при  настоящемъ  межеван1и  вновь 
къ  нимъ  отмежевать,  да  и  къ  т'Ьмъ,  кои  вновь  посл'Ь 
писцовыхъ  переаисей  настроены  или  писцами,  над'Ьлены  не 
были,  вновь  также  отмежевать,  и  на  тЪ  Церковныя  земли  дать 
отъ  межеваго  д'Ьла  церквамъ  выписи;  а  кр'Ьпостей  не  давать, 
данныя  же  отбирать,  и  давшихъ  по  изсл-Ьдованхи  судить. 
И  такъ  по  сему  Высочайшему  указу  ^)  вс/Ь  Приходы  въ  Вят- 
.  ской  Провинщи  II  должны  были  им-Ьть  принадлежащхя  къ  нимъ 
Земли.  Второе:  до  сего  времени  главная  изъ  Россхи  въ  Сибирь 
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^)  Не  изв-Ьстно  по  какому  поводу  посл-Ьдовалъ  особой  для  Церквей 
Приходскихъ  въ  Вятской  Провинти  находящихся  высочайшш  Указъ:  в-Ьро- 
ятно  было  или  представлен1е  Архиерейское,  или  Коммисс1я  по  поводу 
отпирательства  ||  Вотчинныхъ  Крестьянъ  на  Вятк'Ь  учрежденная  приразсматри-- 


>     ванш  д-Ьлъ  касательно  правъ  наземли,  что  нибудь  зам-Ьтила. 
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были  дв§  дороги;  первая  и  древнейшая  проложева  была  чрезъ 
Городъ  ВОЛОГДУ,  Устюгъ,  Кай  и  Верхотурье,  по  которой  какъ 
купечество  такъ  ипроч1е  Извозы  '1^здплп;  да  ивъ  нов'Ьйш1я 
времена  подтверждено  было  (указъ  1739  г.  Генв.  24  дня) 
всякому  'ьдущему  въ  Сибирь,  и  обратно,  а  особенно  купече- 
ству ездить  чрезъ  Верхотурьеже  для  того,  что  въ  семъ  го- 
роде собиралась  пошлина  съ  привозимыхъ  товаровъ,  также 
чинился  осмотръ  запрещепвымъ  Сибирскимъ  Товарамъ,  коихъ 
складочнымъ  м^стомъ  оной  былъ.  Но  какъ  с1я  дорога  была 
продолжительна;  а  притомъ  изъ  казанк  Нижняго  Новгорода, 
и  прочихъ  въ  ту  сторону  находящихся  городовъ  'Ьдущимъ 
не  подручна  (изъ  которыхъ  ежели  -ездили  въ  Сибирь,  то  по 
про'Ьзжимъ  или  на  Елабугу  и  Сарапулъ^  или  съ  Царевошан- 
чурска  и  малмыжа  на  Хлыновъ,  Кай  и  Верхотурье  или  на 
Хлыновъ  же  нып'Ьшн1й  Глазовъ,  село  Балезинское,  что  въ 
Вотякахъ  на  Соликамскъ  и  Верхотурье  дорогамъ)  то  въ 
1744  году  указ.  Сент.  28  дня  повелепо  для  удобн-Ьйшаго 
пр0']^зда  изъ  вышеозначеннаго  края  посл-^днюю  изъ  упомяну- 
тыхъ  про'Ьзжихъ  дорогъ,  по  Вятской  11ровинц1и  пролегаю- 
щую отъ  Царевосанчурска  на  Верхотурье  исправить  и  сд'Ь- 
лать  второю  Главною  дорогою  между  Росс1ею  и  Сибирью. 
А  какъ  по  заведен1и  въ  Сибири  множества  горныхъ  Заво- 
довъ,  требовалось  для  скор1^йшей  пересылки  туда  пове.1'Ьп1й 
и  получен1я  оттуда  у  в^домленхй,  скор-Ьйшаго  времени,  и 
потому  кратчайшаго  пути,  то  сего  1754  по  до  кладу  Бсргъ 
Коллег1и  высочайшимъ  Указомъ,  Сент.  28.  повелено  учре- 
дить особливый  почтовый  кзъ  Москвы,  чрезъ  Ниже1й  Нов- 
городъ  и  Казань  на  Кунгуръ  трактъ,  для  легкой  почты  съ 
подтвержден1емъ,  дабы  Купечество  и  Самая  почта  При  коей 
случаются  посылки,  отягощающ1я  оную  по  сей  дороге  не 
•Ьздили,  а  -ездили  бы  по  прежнему  па  Верхотурье,  и  потому 
принастоящемъ  межеван1и  предположенный  сей  новой  Сибир- 
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ской  трактъ  ^)  былъ    ироложенъ    отъ  Малмыжа    по    внутрен- 
ности Вятской  Провинщи  чрезъ  Вотск1я  жилища  къ  ирикам- 
скому  рускоыу  селешю,  (что  пын^^  Городъ  Оханскъ)  Соликам- 
ской Провинщи. 
124  Въ  1754  году  унравлялъ   Провинц1ею    Воеводскш  Това- 

рищъ  Князь  10р1й  Васильсвичь  Урусовъ;  а  въ  сл-Ьдующемъ 
1755  году  на  м^сто  Воеводское  опред'Ь.лился  Михайло  Ника- 
тичь  Хитровъ. 

Въ  семъ  же  посл^днемъ  Году  Преосвященный  Антоб1й, 
по  нонесен1и  многихъ  безпокойствъ  въ  жизни  скончался 
Ноября  16  дня;  а  погребенъ  про'Ьзжавшимъ  нато  время  чрезъ 
Хлыновъ  изъ  Тобольска  въ  Суздаль  Митрополитомъ  Сильве- 
стромъ  Главацкимъ.  въ  Каоедральномъ  Собора.  По  смерти 
сего  Преосвященнаго  оставалась  сд'Ьшняя  Еиарх1я  чрезъ  три 
года  безъ  Арх1ерея:  Ибо  въ  1758  году  уже,  въ  которомъ 
новый  также  онредЬлился  Воевода  Александръ  Михайловичь 
Уваровъ,  произведенъ  во  Епископа  оной  въ  С.  петербургскомъ 
Петропавловскомъ  Соборе  Спасо  преображенскаго  Ярослав- 
скаго  Монастыря  Архимаедритъ  Варооломей  ^),  которой  прп- 


1)  Сей  Трактъ  пролегая  по  ныи-к  по  Великой  Части  Вятской  Губерн1и, 
есть  главный  изъ  Западной  половины  въ  восточную  Росс1Йскаго  Государства 
трактъ  СОСТОЯЩ1Й  подъ  именс.мъ  бэльшлго  Сибирскаго.  Современи  уничто- 
Л{ен1*е  внутреннихъ  пошлинъ,  т.  е.  съ  1765  годд,  когда  и  въ  верхотурье  та- 
моженное Сибирское  Правлен1е  изборъ  были  уничтожены,  сд'Ьлался  трактъ 
сей  для  всякаго  Свободныиъ. 

^)  Варооломей  родомъ  былъ  малоросс1янинъ  Черниговской  Губернии 
города  м-кны.  Священника  Павла  Любарскаго  сынъ,  въ  б'Ьльцахъ  назывался 
Владимиромъ.  Обучался  въ  Черниговской  Сех\1инар1и  по  Риторику  на  иждивс- 
н1и  Преосвященнаго  Стаховскаго.  По  перевод'1Ьжъ  сего  Преосвященнаго  на 
митропол1ю  въ  Тобольскъ,  перскхадъ  изъ  Черниговской  Ссмииар1и  въ  Киев- 
скую Академ1ю.  гд-Ь  доканчивалъ  учеше.  А  какъ  въ  то  время  въ  Смоленск'Ь 
заводимы  были  для  Шлехетныхъ,  духовныхъ,  и  гражданскихъ  д-Ьтей  школы, 
то  тамошнимъ  Преосвященнымъ  Гедеономъ.  Вишневскимъ  требованы  были  изь 
Ктевской  Академ1и  способные  для  оныхъ  школъ  къУчитсльскилхъдолжкостямъ 
Студенты  Богослов1и.  По  чему  въ   1729  году,  К1евск1Й  Арх1епископъ  Варла- 
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былъ  на  Вятку  октября  15  д.  Остановясь  сперва  въ  Загород- 
Бомъ  Филимоновскомъ  Арх1ерейскомъ  дом'Ь  им-Ьлъ  сей  Прео- 
священвый  посл'Ь  въ  Хлыновь  вь^здъ,  гд-Ь  встр-Ьчень  былъ 
Духовенствомъ  Увознесенской  Церкви  Откуда  преаровождеиъ 
былъ  онымъ  (по  ветхости  и  обвалившемуся  въ  н'Ькоторыхъ 
м^стахъ  здан1ю  Каеедральнаго)  въ  Богоявленской  Соборъ, 
гдЬ  отправя  литург1ю,  говорилъ  къ  паствЬ  приличную  пропо- 
в-Ьдь.  Сей  Преосвященный  былъ  въ  С.  петербург-Ь,  и  узнаиъ 
о  всЬхъ  обстоятельствахъ  на  Вятк'Ь,  им'Ьющихъ  до  него  ка- 
саться, какъ  то  объ  отпирательств-Ь  Крестьянъ,  ветхости  Со- 
бора и  Арх1ерейскаго  дома  обвалившихся  отъ  частыхъ  пожа 
ропъ,  старался  личнымъ  своимъ  Предстательствомъ  предъ- 
у готовить  разстроенныя  на  Вятк-Ь  д-Ьла  къ  порядку.  А  пото- 
му ходатайствомъ  Его  не  доконченное  но  Д'Ьлу  лотчинныхъ 
крестьяеъ  было  окончено,  и  Крестьяне  утверждены  за  домомъ 
по  прежнему.  По  прибыт1ю  на  Вятку  въ  Силу  данныхъ  ему 
Указовъ,  приказалъ  съ  отпиравшихся  Крестьянъ  собрать  запу- 
щенную не  доимку,  сей  источоивъ  доходовъ  и  къ  тому  друг1е 


амъ  Ванатовичь  выбралъ  для  сего  троихъ  достойныхъ  въ  числ11  коихъ  былъ 
и  Владимкръ  Любарск!Й.  Онъ  принявъ  въ  Смоленск'Ь  Иноческ1н  чинъ,  тру- 
дился подъ  надзиран1емъ  Епископа  Гедеона  надъ  учреждешемъ  тамошнихъ 
Школъ,  будучи  Префектомъ  Ц  оныхъ  и  Ордкнарнымъ  Пропов-Ьдникомъ;  а  ^^4 
потомъ  Ректоромъ.  въ  1738  г.  произведенъ  въ  Архимандрита  училищнаго  ^-^5 
Авраадпева  Монастыря,  а  д-Ьланъ  присутствующимъ  Консистор1и.  Въ  1744 
году  переведенъ  Московской  Епарх1и  въ  Боровскгй  Пафнут^евъ  Монастырь, 
причемъ  былъ  въ  раскольнической  Кантор'^^  присутствующимъ.  въ  1745  году 
переведенъ  при  Митрополит-Ь  Ростовскомъ  Арссн1и  Ростовской  Епарххи  въ 
Спасо  Ярославск1й  Монастырь,  для  установлешя  въ  сей  Епарх1И  порядочныхъ 
Училищъ,  Оттуда  требованъ  былъ  въ  Санктпетербургъ  въ  первой  разъ  для 
сказыван1я  въ  Присутствии  Государини  Елисаветъ  Петровны  пропов-Ьди;  а 
въ  другой  на  годовую  Чреду  для  священно  служен1я  при  Императорскихъ 
гробахъ.  на  конецъ  въ  175^  году  произведенъ  во  Епископа  Вятскаго. 
Протопопы  до  Вареоломея  и  при  немъ  были  въ  Каеедральномъ  на  Вятк'^^ 
собор'Ь:  Никонъ  Корчемнинъ  съ  1745  по  1758  годъ.  Алексей  Свир-Ьповъ  съ 
175^  "«^   ^7^4  годъ  первой  ученой  Протопопъ  и  пропов-Ьдникъ  на  Вятк'Ь. 
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— —  сталъ  употреб  II  лять  на  исправлен1е  нужныхъ  Заведешй,  На 
первой  Случай  завяли  Его  два  предмета:  Соборъ— и  Семинархя — 
Что  касается  до  перваго  то  въ  СлЬдующемъ  же  1759  году  по 
весн']^  въ  Март-Ь  М']Ьсяц^,  начали  разбирать  Здан1е  Прежвяго 
храма  и  очищать  м-Ьсто  подъ  новой.  Между  т'Ьмъ  для  возста- 
новлешя  Семинар1'и  вызывалъ  изъ  ШевсЕой  Академ1и  на 
Учительсктя  должности  Студентовъ;  разобралъ  Церковническихъ 
д-Ьтей  по  всей  Епарх1и  отъ  7  до  12  л'Ьтъ;  и  какъ  вызван- 
•^  ные  имъ  Учители  прибыли,  учредивъ  Семинартю  въ  Успенскомъ 
Трифоновомъ  Монастыре,  какъ  пристойн'Ьйшемъ  и  безопасн'Ьй- 
шемъ  м']§ст'Ь  отъ  пожаровъ,  ибо  тогда  было  въ  семъ  Монастыре 
все  строеше  уже  каменное.  Въ  с110  Семинар1ю  браны  были 
не  посредственно  д'Ьти  духовенства  Вятской  Провинщи;  для 
духовенстважъ  другой  отдаленной  Части  своей  Еаарх1и,  т.  е. 
Кунгурскаго  и  Соликамскаго  У-Ьздовъ,  и  прочихъ  тамошнихъ 
Городовъ  Завелъ  въ  КунгурЬ  и  Соликамск-Ь,  по  одной  школ^Ь, 
изъ  которыхъ  ученики  могли  уже  вступать  въ  Вятскую  Семи- 
яар1ю,  въ  которой  на  первой  разъ  преподавалось  ученхе  до 
Риторики,  во  вс'Ь  С1*и  школы  вступило  съ  начала  до  трехъ 
сотъ  съ  лишкомъ  учеынковъ.  Средства  къ  Содержан1ю  школъ 
употреблены  были  таковыя:  достаточныхъ  отцовъ  д-Ьти  опред']^- 
лены  Учиться  на  своемъ  содержан1и,  получая  въ  помощъ  по 
зачпслен1ю  пономарск1е  и  дьячесше  доходы;  па  б'Ьдныхъ  же 
учениЕОвъ  на  жалованье  учителямъ;  на  покупку  книгъ  и  проч1я 
потребности  собрано  было  со  всякаго  двора  по  1  коп.  таковыхъ 
денегъ  поступило  со  всей  Епарх1и  506  руб.  3  коп.  съ  Монас- 
тырей было  собрано  20  доля  отъ  приплоду  хл'Ьба  за  каждой 
Годъ  съ  1752  года  по  1759  всего  1280  Четвертей,  да  сверхъ 
того  по  20  дол^^  рублевыхъ  доходовъ.  Источники  С1и  оставались 
ва  содержан1е  училищъ  и  набудущ1я  годы. 

Въ  течен1е  тогожъ  1759  года  въ  Вятской  Провинцти  въ 
хлыновскомъ  у'Ьзд'Ь  заведенъ  Компанейшиками,  Казанскими 
Купцами.  Петромъ    Коларевымъ  и    Алекс1емъ   Ляпинымъ    на 
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принадлежащей  Вотякамъ  Земл-Ь  прир'Ьчк'Ь  Пудемк'Ь  разстоя- 
п1емъ  отъ  хлынова  около  160  верстъ  для  плавки  Чугуна  и 
д'Ьлан1я  жел-Ьза  Заводъ;  позволен1е  назаведеше  опаго  дано 
указами  1756  года  февр.  8  дня  изъ  Канцеляр1и  главнаго 
заводовъ  правлен1я,  и  1753  года  февр.  23  дня  изъ  бергъ — 
коллег1и  съ  платежемъ  Вотякамъ  оброку  по  8  руб.  за  землю^ 
да  въ  Коллег1ю  Економхи  Засор новой  Камень  по  80  руб.  въ 
Годъ. 

На  сл'Ьдующ1Й  1760  годъ  Преосвященный  Варфоломей  126 
видя  усп'Ьхй  насажденныхъ  имъ  вновь  въ  Хлынов-Ь  и  Перм1и 
разсадниковъ  опред'Ьлилъ  при  оныхъ  для  наблЕоден1я  внутрен- 
няго  Порядка  и  ходу  учен1я  Инспекторовъ,  таковой  былъ  въ 
Старшей  Пермской  въ  Солакамск'1Ь  школ-Ь,  им'Ьвш1й  въ  вЬде- 
Н1П  и  Кунгурскую  Тероыонахъ  Никодимъ,  которой  былъ  Катихи- 
заторомъ,  а  въ  Вятской  Семинар1и  съ  Именемъ  Префекта 
1еромонахъ  же  и  Успенскаго  Монастыря  намЬстникъ  Софон1й, 
вступивш1й  въ,зван1е  с1е  29  д.  Апр'Ьля  ^)  подъ  конецъ  сего 
года  когдаже  было  въ  Вятской  Семинар1и  н-Ьсколько  учениковъ 
хорошо  образовавшихся  въ  учен1и,  повел'Ьлъ  Преосвященный 
открыть  Риторической  класъ,  коего  Учителемъ  опред'Ьленъ 
вызванный  въ  семъ  году  изъ  ростовской  Еаарх1и  учитель 
родомъ  Малороссия нинъ  же  Григор1й  Хрешетицк1й;  подъ  нимъ 
учителями  были  1ерод1аконъ,  Мисаилъ,  Сильвестръ  бабинцовъ, 
Андрей  Старцовъ  и  Захаръ  Свигиревъ;  трое  посл'Ьдн1е  были 
уроженцы  Вятск1е  и  воспитанники  Семинархи.  Учениковъ  же 
ъъ  конц'Ь  сего  1760  г.  было  въ  Семинар1и  сей  свыше  500 
челов'Ькъ. 

Между  т'Ьмъ,    какъ  очищено    было    подъ    новой  Соборъ 
м-Ьсто,     то  преосвященный  Разсудилъ   въ  семъ  же  1760  году 


^)  Сей  Софэн1Й    въ  Сентябр-Ь    М-Ьсяц'Ь    сегожъ  Года    произведеыъ  въ 
■Слободской  Монастырь    въ  Архимандрита. 


126 

127 


176 


по  приготовлевному  уже  Архитекторскому  плану  и  фасаду 
оной  заложить.  А  по  сему  1юыя  8  дна  по  выслушашн  Литург1и 
им'Ьлъ  изъ  Богоявленскаго  собора  къ  м4сту  Закладки  Сзящев- 
пый  ходъ  и  отправилъ  на  ономъ  Молебств1е  благословилъ 
начинать  копать  рвы.  А  какъ  при  производств'^  сей  работы 
нашли  на  гробы  усопшихъ  Арх1ереевъ:  1оны,  Лаврент1л,  и 
Антон1я,  коихъ  прахъ  надобно  было  по  крайней  необходимости 
при  семъ  случа-Ь  потревожить,  то  Преосвященный  по  вел'Ьлъ 
тогожъ  м'Ьсяца  15  д.  по  утру  Священникамъ  и  Дьяконамъ  с1п 
гробы  вырыть  и  отп-^въ  посреди  Церковнаго  м'Ьста  надъ 
ними  Панихиду  Самъ  съ  Собэромъ,  приказалъ  перенесть 
оные  съ  Церковною  Церемон1ею  подъ  Спаск1Й  Соборъ  въ  па- 
латку, гд-Ь  и  стояли  до  окончав1я  Строен1я  Собора.  По  вы- 
копаЕ1и  рвовъ  Преосвященный  сд'Ьлалъ  1юля  3  д.  по  отправ- 
лен1и  Литург1и  по  церковному  чиноположев1ю  закладъ,  при 
чемъ  подъ  Олтарною  съ  Восточной  стороны  ст-Ьною  поло- 
жены были  на  бЬломъ  камн-Ь  мощи  Арсешя  Тверскаго.  Сум- 
ма ассигнованная  и  употребленная  на  строение  с1е  прости- 
ралась свыше  34  тысячь.  Источники  оной  были  различные, 
а  имянно:  взысканныя  четырегривенныя  окладныя  деньги  съ 
вотчинныхъ  бунтовавшихъ  Крестьянъ  за  прошлые  во  вре- 
мя отпирательства  ихъ  годы,  недоимочные  въ  Экономхи  кан- 
целярию п  прощенные  по  Манифестамъ  за  1760  и  1761  годы 
рублевые  оклады  четырегривенной  со  всЬхъ  вотчинныхъ  Арх1- 
ерейскихъ  Монастырскихъ  крестьянъ  за  с1ижъ  годы  сборъ, 
прикладныя  деньги.  ||  Около  сего  времени  въ  Котельнич-Ь  учреж- 
дено вм-Ьсто  Управительскаго  Воеводское  Правление. 

Въ  сл-Ьдующемъ  1761  году  по  Вятской  Семинар1и  были 
сл-Ьдующ^я  обстоятельства:  на  м-Ьсто  Архимандрита  Софошя 
сд-Ьланъ  Префектомъ  Риторики  Учитель  Крешатицшй  подъ 
которымъ  въ  семъ  исл^дующемъ  1762  году  старшихъ  клас- 
совъ  учителями  были:  Мисаилъ  Поэз1И,  Ушаковъ  Синтаксимы, 
и  Грамматики,  по  томъ  на  м^сто  Мисаила    Поэз1и  Адорсктй 
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Аналопи;  а  потомъ  на  м^сто  Ушакова  Грамматики  и  Син- 
таксимы.  Для  умножен1Я  Библштеки  и  бодьшаго  спосп'Ьшество- 
ван1я  распространенш  Св'Ьден1й  при  семь  Училищ-Ь  Преосвя- 
щенный выписалъ  въ  сежъ  посл'Ьднемъ  году  изъ  чужихъ 
краевъ  разныхъ  латинскихъ  и  Греческихъ  Авторовъ  кеигъ 
на  1492  руб.  77  коп.  и  приказалъ  обучать  Ариеметик^Ь. 

Провинц1альнымъ  Воеводою,  подъ  смотрен1емъ  котораго 
началось  (указъ  1761  г.  1юня  13  дня)  въ  Вятской  провинцш 
трет1я  подушная  перепись,  былъ  Полковникъ  Савва  Фоминъ 
Белавинъ,  которой  прибылъ  на  Вятку  сего  1762  г.  въ  нояб. 
м'Ьсяц'Ь  на  м'Ьсто  уварова;  а  товариш,емъ  Его  былъ  Ассессоръ 
бедоръ  Ивановъ  сынъ  Шаховъ.  При  семъ  же  Г.  Воевод-Ь  для 
лучшаго  въ  Городе  хлынов-Ь  внутренняго  Порядка  учреждена 
въ  ономъ  по  сил-Ь  общаго  сего  года  апр-бля  6  дня  указа,  подъ 
в'Ьдев1емъ  воеводы  Полищя  и  приней  Полицеймейстеры;  преж- 
н1еже  Городнич1е,  кои  Воеводами  Избираемы  были  для  сего 
изъ  солдатъ,  отм-Ьнены. 

Частыя  и  обш,1я  не  дороды  хл^ба  не  р^дко  случались  въ 
Вятскомъ  страно  положен1и  и  прежде.  Не  грунтъ  Земли 
впрочемъ  самъ  по  себ^  худой  но  при  благопр1ятствующемъ 
хл'Ьбородш  (м^ст^,)  л'Ьт'Ь,  и  принадлежащихъ  трудахъ  посе- 
ляаъ,  не  скудно  приносяш,1й  хл-Ьбъ,  но  друпя  физическ1я 
обстоятельства  бывали  причиною  не  дородовъ  онаго.  Крутой 
переходъ  влажныхъ  о  сеней  на  зиму,  когда  покрываетъ  сн'Ьгъ 
талую  и  незамерзшую  въ  верхнемъ  сло^  землю,  майскхе  морозы 
съ  жестокими  сЬверными  в'Ьтрами,  замораживающхе  и  умерт- 
вляюш,1е  нужную  ниву  Апр-^льскою  теплотою  выращаемую,  и 
самой  Ея  корень;  сильные  грады  среди  л-Ьта  случающхеся, 
особенно  въ  котельническомъ  и  Орловскомъ  уЬздахъ  нер-Ьдко 
побивающхе  хл-Ьбъ  на  корн^,  за  суха,  когда  хл'Ьбу  надобно 
расти  иядр-Ьть  и  напротивъ  дожди,  когда  цвесть  и  зр-Ьть, 
С1и  посл'Ьднхе  начинаясь  иногда  въ  Август-Ь,  когда  еш,в 
продолжается  жатва,  и  продолжаясь  непрерывно  не  только  не 

12 


127 

128 


—  178  — 

дозр-Ьешему  хл-Ьбу  не  допущаютъ  доспевать;  но  и  вообще 
агЬлие  поваливаетъ  наземлю,  и  поселянъ  неуса'Ьвающихъ  въ 
работахъ  заставляютъ  отчаеваться.  и  отступаться  отъ  оныхъ. 
не  мало  таковые  дожди  портятъ,  и  пожатаго  уже,  но  на 
поляхъ  еще  находящагося  хл'Ьба  до  просухи.  ||  когда  два  или 
три  л-Ьта  при  таковыхъ  обстоятельствахъ,  бол-Ье  или  мен-Ье 
соединяющихся  вм-Ьст^,  сл'Ьдуютъ  сряду;  тогда  общ1й  не 
достатокъ  голодъ  бываютъ  не  изб'Ьжпы.  Б'Ьдств1ю  сему 
подверглась  особенно  полоса  занимаемая  Котельническимъ  и 
Орловскймъ  У'Ьздами,  коихъ  сЬверный  конецъ  им-Ьотъ  общее 
съ  Кайскимъ  уЬздомъ,  въ  которомъ  хл-Ьбопашество  по  причин'Ь 
большею  част1ю  болотистой,  дикими  л-Ьсами  покрытой  земли; 
а  притомъ  посЬверному  его  страно  положев1ю,  коего  суровость 
увеличивается  еще  болЬе  сыротю  и  туманами  отъ  мокрыхъ 
тамошнйхъ  м'Ьстъ  происходящими,  вообще  очень  худо.  Къ 
н-Ькоторому  по  видимому  щаст1Ю  поселянъ  трехъ  оныхъ 
У'Ьздовъ  посл-Ьдовало,  что  въ  сосЬдственныхъ  къ  Вятской 
провинщи  уЬздахъ  Соликамскомъ  и  Кунгурскомъ  множество 
современъ  Петра  I.;  а  н-Ьсколько  уже  и  въ  сей  провинц1и 
построено  металлическихъ  заводовъ,  съ  коихъ  для  сплаву 
жел^Ьза  и  м-Ьди  въ  Волжсше  м-Ьста,  по  вз;1ан1'и  въ  егожъ 
Царствован1е  опоселянахъ  плакатовъ,  Вятчане,  особенно  жители 
вышеупомянутыхъ  двухъ  уЬздовъ  начали  во  множестве  нани- 
маться: а  Кайгородск1е  крестьяне  входить,  и  почти,  такъ 
сказать,  кабалить  себя  въ  работы,  по  сосЬдственнымъ  въ  Вят- 
ской 11ровинц1и  заводамъ.  Но  С1я  новая  промышленность 
поселянъ,  кажется  сначала  имъ  полезна,  обратилась  большею 
част1ю  посл-Ь  для  нихъ  и  землед'Ьл1я  сего  края  въ  немалой  вредъ. 
Поваживаемой  ими  къ  оной  привычк'Ь  и  нер'Ьдко  случающимся 
неудачливымъ  въ  хл-Ьбородхи  годамъ,  столько  по  времени 
начала  ихъ  привязывать  къ  себ-Ь,  что  первобытная  землед']§ль- 
ческая  привычка  ихъ  столько  ослаб^[^вать  начала,  что  не  только 
землед'Ьл1е    въ  сей    сторон-Ь    не  мало    по  с1е  время  неусовер- 
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шенствовалось  ^)  во  моопе  объ  ономъ  и  думать  не  стали  ^) 
бросая  также  и  ту  землю,  которая  имъ  какой  нибудь  приносила 
плодъ,  когда  хогЬли  ею  пользоваться;  Кайгородцы  Задолжив- 
шись  заводамъ,  принуждены  правда  д-Ьдать  это  уже  по  нужд'Ь, 
боясь  взыскашй  Отъ  земской  управы,  погоняющей  ихъ 
заработывать  на  заводахъ  долги.  Сл^Ьдовательно  естественные 
сами  по  себ-Ь  (по  себ-Ь)  не  достатки,  происходяще  отъ  выше 
показанныхъ  Естественныхъ  причинъ  въ  хл-Ьбородхи,  т-Ьмъ 
тяготительн^е  и  ощутительн-Ье  начали  быть,  ч^Ьмъ  бол-^е,  стало 
оставаться  не  обработанной,  или,  над^^ясь  на  выгоды  завод- 
СК1Я.  безпечно  обработанной  земли,  и  ч"Ьмъ  больше  между 
поселянами  начало  быть  такихъ,  кои  не  кормить  другихъ,  но  ,^д 
сами  II  покупкою  хлЫв,  кормиться  принуждены  стали  ^)  но  -Гол" 
какъ  Государственной  нужд-Ь  въ  заводахъ  сд'Ьлавшейся 
необходимою,  необходимы  стали  для  нихъ  и, Люди,  то  вм']^сто 


^)  Къ  усовершенствован1ю  землед-Ьлтя  въ  се^  стран-Ь  весьма  доста- 
точны правила,  означенная  въ  трудахъ  вольнаго  Экономическаго  Общества 
но  не  кому  приводить  ихъ  въ  исполнен1е  между  поселянами,  св-Ьдущхе  люди 
не  им-Ьютъ  на  С1е  ниспособовъ,  ни  помощи,  а  по  сему  объ  нихъ  незнаютъ. 

2)  Одни  Вотяки  ни  скольчо  не  им-^я  нч  себя  вл1ян1я  заводовъ, 
пребывали  безъ  изм-Ьны  въ  древней  своей  землед'Ьльческой  наклонности;  а 
потому  Они  и  понын^^  суть  лучш1е  и  трудолюбив'Ьйш1е  сд-Ьсь  землед'Ьльцы. 

3)  Яснымъ  доказательствомъ  сего  служитъ  нын-Ьшнее  состоян1с  великой 
части,  котельническихъ  Орловссихъ  и  Кайгородскихъ  Крестьянъ,  кои 
бурлачествуя  чрезвычайно  живутъ  б-Ьдно,  и  гораздо  б'Ьдн'Ье  Занимающихся 
только  хл-Ьбопашествомъ,  не  им'Ьютъ  мног1е  придомахъ  ни  Лошади,  ни 
коровы,  да  и  въ  прочихъ  уЬздахъ  сего  ремесла  люди  живутъ  не  исправн-Ье. 
Къ  сему  присовокупить,  что  поселянская  невинность,  нравовъ  чрезъ  сихъ 
людей  сильно  изгаживается;  игра  въ  кости — карты— пьянство — суть  т-Ь 
пороки,  коимъ  Вятчане  научаются  въ  бурлачесв^;,  и  вносятъ  оные  въ  свою 
отчизну,  сверхъ  того,  пороки  С1и  не  только  в-Ьрные  признаки  испорченныхъ 
нравовъ  ихъ,  но  и  первая  причина,  что  мнопе  не  только  не  приносятъ  въ 
домы  заработанкыхъ  денегъ,  но  именемъ  Христовымъ  добираются  сами  до 
оныхъ,  съ  какимъ  же  чувств1емъ  встр'Ьчаютъ  таковыхъ  оставленные  въ 
домахъ— жены  съ  малол-Ьтными  д'Ьтьми!  при  муж'Ь!  при  отц-Ь!  но  безъ 
хл-Ьба!  и  безъ  денегъ!  тамъ  еще  подушныя  подати!  недоимки!  кража! 

12* 
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того,  чтобъ  отдалять  ихъ  отъ  промышлевности  по  заводскимъ 
надобностямъ,  и  принуждать  держаться  землед'Ьл1я,  не  оста- 
валось Корон-Ь  иъ  пособхе  отъ  недостатка  хл'Ьба  при  неурожай- 
ныхъ  годахъ  иного  употребить  Средства  ^)  какъ  подражать 
1осифу  въ  древнемъ  Египт-Ь,  и  возпрещать  въ  предъ  упрежде- 
ше  Крайностей,  отъ  чрезъ  вычайныхъ  дороговизнъ,  кои  отъ 
хл-Ьба    переходятъ    сд-Ьсь    на  проч1я    вещи    и    голоду   вывозъ 

онаго. 

По  вступлен1и  своемъ  на  Всеросс1йск1й  Императорск1й 
Престолъ  Государыня  Екатерина  П.  Алекс1евна  между  прочими 
съ  общимъ  благомъ  бол-Ье  Согладющимся  новыми  учрежден1ями 
своими  касательно  внутренней  (учрежден1ямй)  Эконом1и  Госу- 
дарства приняла  въ  с1е  время  нам']^рен1е,  поселянъ,  къ  быв- 
шему Патр1аршему,  также  Арх1ерейскимъ  домамъ  и  Монас- 
тырямъ  приписанныхъ,  обратить  въ  коронное  в']^деше,  и  т-Ь 
доходы,  какте  на  властей  съ  нихъ  шли,  обратить  въ  дополне- 
Н1е  Государственной  казны,  предполагая  духовныхъ  оныхъ 
властей  съ  подчиненпымъ  имъ  чернымъ  духовенствомъ  содер- 


^)  я  осм^леваюсь  еще  зам-Ьтить  зд'Ьсь,  что  ежели  естественные  друг1е 
по  роки,    препятству10Щ1е    въ  семъ    краю    урожаямъ  суть    не  отвратимы,  то 

1 — Естес  II  твенной  порокъ  грунта  можно  бы  было  на  пре  полезныхъ  правилахъ 

землсд-^льческой  науки.  Экономическимъ  обществомъ  издаваемыхъ,  основы- 
ваясь въ  сихъ  безпом'Ьстныхъ,  гд'Ь  по  селяне  въ  семъ  д-^Ьл-Ь  преданы  совершен- 
но своей  Самопроизвольности  и  косв'Ьден1Ю,  м'Ьстахъ  исправить,  и  довесть 
зсмлед'Ьл1е  гораздо  до  Лучшаго  состоян1я,  естьли  бы  нын-^шнихъ  дворцо- 
выхъ  крестьянъ  начальниковъ  обязать,  чтобъ  они  на  сихъ  правилахъ  стара- 
лись вводить  между  подв^^домыми,  имъ  поселянами.  землед'Ьлте,  отъ  коихъ 
заняться  моглибы  и  прочихъ  зван1Й  сд'Ьшнхе  поселяне,  или  опред'Ьлить 
ыа  то  особыхъ  людей,  с1е  было  бы  второе  самое  в-Ьрное  средство  къ 
отвращен1Ю  недостатка  въ  хл-Ьб-Ь,  (не  говорю  я  сд'Ьсь  о  другихъ  не  отъ 
качества  земли  происходящихъ;  ибо  естьли  бы  и  неоставались  зд'Ьсь  земли 
во  мнолсеств-Ь  пусты,  но  были  бы  о  обработываемы  всЬ,  но  обработываемы 
худо,  то  не  бол-Ье  бы  было  избытка  хл-Ьба,  какъ  когда  оные  и  не  всЬтакъ 
были  обработываемы;  но  ихъ  какъ  выше  сказано  бросаютъ,  а  половничьихъ 
и  однодворческихъ  правъ  нын-к  въ  Россш  и  зд-Ьсь  н-Ьтъ,  чтобъ  можно  кому 
было  бросовыя  прибирать,  и  по  правиламъ  землед'Ьл1я  обработывать. 
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жан1е  опред^)Лить  жалованьемъ,  и  ум'Ьренн'Ьйшими  выгодами, 
бол-Ье  съ  состоян1емъ  ихъ  сообразными,  а  притомъ  число 
Монастырей  въ  Государств-Ь  уменьшить,  да  ит-Ь  коихъ  быт1е 
благоугодно  было  благости  ея  предметъ  на  будущ1я  времена, 
ограничить  опред^лительнымъ  монашествующихъ  числомъ.  въ 
сл'Ьдств1е  таковыхъ  предположен1й  въ  семъ  1763  году  по  сил-Ь 
Указа  Марта  13  д.  сегожъ  года  посланы  были  Штабъ  и  Оберъ 
Офицеры  переписать  вм'Ьст']^  съ  Воеводами  во  время  произво- 
дившейся тогда  переписи,  всЬхъ  въ  Вятской  Провинцхи 
вотчинныхъ  Ерестьянъ,  которые  походу  переписи  и  начали  въ  ^^ 
семъ  же  году  поступать  ||  подъ  в^деше  возстановленной  " 
указомъ  1763  года  Ма1Я  12  д.  Эеоном1и  Коллег1и.  Итакъ  съ 
сего  времени  Вотчинническое  право  духовныхъ  властей  въ 
Вятской  Провинц1и  уничтожилось;  крестьяне  состоя  подъ 
в'Ьденхемъ  оной  Коллег1и  Экономхи  стали  называться  Ековоми- 
ческими;  для  управлен1я  ими  равно  какъ  и  сбору  податей 
опред'Ьляемы  быть  стали  особые  изъ  чиновниковъ  Управители, 
Еои  м'Ьстное  пребыван1е  сд'Ьсь  им-Ьли  въ  лучшихъ  экономиче- 
скихъ  селахъ  каковы  были  ошетское  и  коменское.  Крестьяне 
получая  т*Ь  земли,  кои  прежде  обработываемы  были  ими  на 
властей,  за  оныя,  равно  какъ  и  прежшя  работы  хлЬбныя 
оклады  и  проч1я  повинности  имъ,  обложены  были  въ  казну 
особымъ  налогомъ  деньгами  по  172  Рубля  съ  души  (зри 
докладъ  Коммисс1ею  поднесенный  и  Высочайше  утвержденный 
1764  года  февраля  26  д.)  изъ  доходовъ  сихъ  крестьянъ 
собираемыхъ  въ  казну  Ассигнованы  были  суммы  на  жалованье 
оставленнымъ  Монастырямъ  и  Арх1ерейскнмъ  домамъ;  а  сверхъ 
того  по  сйл-Ь  учрежден1я  1764  года  Генваря  13.  Содержимы 
были  на  оныхъ  же  и  Инвалиды,  т.  е.  дряхлые  и  ув-Ьчные 
отставные  военно  служители  ^).    Касательно    же  уничтожен1я 


')  Инвалиды    современъ    еще  Государя    Петра   I.  содержимы  были  на 
иждивеши  II  Монастырскомъ,    и  шли    иногда    въ    Монашество    (указы  онихъ     ^^^ 

41 


—  182  — 

Монастырей,  то  въ  Вятской  Провинщ'и  Мужесше  Уничтожены 
всЬ  вром'Ь  Успенскаго  Трифонова  въ  Хлынов^Ь,  Верхочепецкаго 
Крестовоздвиженскаго^  и  Троицкаго  Истобенскаго,  изъ  коихъ 
по  изданнымъ  онихъ  штатамъ,  первой  положеиъ  во  вторую,  а 
посл-Ьдихе  два  въ  третью  степень,  изъ  женскихъ  же  мона- 
стырей по  разсмотр'Ьн1ю  и  донесен1*ю  отаковыхъ  Епарх1альнаго 
Арх1ерея  оставлены  зд4сь  два:  Хлыновской  и  Слободской 
положенные  въ  3  степень;  А  Епарх1*я  Вятская  поизданнымъ 
о  Епарх1яхъ  штатамъ,  почислена  въ  3  классЬ.  Что  касается 
до  числа  монашествующихъ,  и  служителей  при  Арх1ерейскомъ 
дом'Ь,  и  означенныхъ  Монастыряхъ,  также  и  жалован1я  имъ, 
то  С1е  за  излишнее  зд-Ьсь  почитается  представлять;  ибо  все 
то  можно  вид'Ьть  въ  т'Ьхъ  же  штатахъ. 
131  Выше  замечено,  что  въ  Вятской  Семивар1и  обучали  уже 

и  досего  времени  Риторик'Ь;  но  Преосвященный  желая  еще 
бол-Ье  возвысить  между  духовенствомъ  Епарх1и  своей  степень 
познан1й  не  ограничивалъ  оваго  преподаваемыми  въ  оной  до 
сего  предметами  Хотя  въ  течен1е  сего  года  т-Ьжъ  были  учите- 
лями, кои  и  въ  прошломъ;  но  Преосвященный  подъ  конецъ 
онаго  вызвалъ  изъ  К1евской  Академ1и  Новыхъ  Учителей,  кои 
всЬ  были  изъ  лучшихъ  Студентовъ  Богослов1и;  оттудажъ 
пр1'Ьхалъ  тогда  и  родствевникъ  Преосвященнаго  Учитель 
Петръ  Любарскш  съ  особеннымъ  нам'Ьрен1емъ  на  Вятку 
вызванный,  да  бы  какъ  внутреннюю  управу  Семинарш,  такъ 
и  все,  что  можетъ  казаться  пристойнымъ  къ  прйумножен1ю 
въ  оной  наукъ  и  Усп-Ьхобъ,  поручить  Его  надзору  и  знан1ю. 


1723  го.  Генв.  28  1724  г.  Генваря  з^  ^742  года  1юля  7  дня)  но  какъ  числа 
сихъ  людей  посылаемыхъ  къ  Монастырямъ  стало  велико,  а  въ  нихъ  неум-Ь- 
стно,  да  и  отъ  Монастырей  вотчины  отобраны,  то  стали  при  оныхъ  строить 
для  ихъ  особыя  слободы,  каковая  построена  съ  сего  1764  года  въ  Хлынов-Ь 
при  Успенскомъ  Трифоновомъ  Монастыр'Ь,  а  въ  послФдств1и  времени- 
таковая  же  заведена  въ  предм'Ьст1и  Слобсдскаго  притамопн.емъ  Богоявлен- 
скомъ  Монастыр-Ь  (зри  инструкшю  данную  Коллег1и  Экономш  1763  года 
1юня  6  дня  и  учрежден1е  объ  отставныхъ  1764  генв.  14  дня). 


—   183  — 

А  по  сему  оный  Петръ  Любарсшй  принялъ  въ  томъ  же  1763 
году  зван1е  Префекта  и  Учителя  Риторики  въ  Вятской  Семи- 
нархи,  и  соотв'Ьтствовалъ  нам'Ьрен1ямъ  Ворфоломея  наилучшимъ 
образомъ  такъ,  что  десятил-Ьтпему  быт1ю  его  въ  сей  должности 
можно  приписать  всю  посл-Ьдующую  прочность  сей  Семинар1и, 
ея  Устройство  приращен1е  наукъ,  прямое  о  бразован1е  въ 
правственности  воспитанниковъ.  Самъ  будучи  въ  исполнен1и 
Учительской  должности  не  утомимъ,  взыскивалъ  по  должности 
Префекта  изъ  подчиненныхъ.  Кром^Ь  Риторики  преподавалъ 
онъ  въ  своемъ  классе  Сокращенно  и  всЬ  Части  Бавмейстера 
Философскаго  Курса,  также  и  догматы — Богослов1и  и  ученики 
Его  Занимаемыми  въ  сочиненхи  и  сказывав1и  публично  пропов-Ь- 
дей  образовались  наконецъ  въ  довольно  искусныхъ  по  Епарх1и 
Пропов'Ьдниковъ.  Обучали  тогда  также  и  Географ1и;  библштека 
была  Умножена  выпискою  въ  семъ  году  не  малаго  числа 
книгъ  вновь,  и  Учителями  Семивар1и  стали  опред'Ьляться  съ 
сихъ  временъ  изъ  Собственныхъ  Ея  Воспитанниковъ. 

Въ  1764  году  прпбылъ  на  Вятку  провиБц1альнымъ  Вое- 
водою ПолковнЕКъ  Петръ  Степановичь  Калычевъ,  а  товарищемъ 
Его  былъ  Прем1еръ — Маюръ  Иванъ  бедоровъ  сынъ  Протасьевъ, 
при  нихъ  кончена  третья  подушная  перепись  па  Вятк-Ь  подъ 
Смотр'Ьшемъ  уже  Губернатора  и  воеводъ,  которая  въ  краткости 
зд-Ьсь  представляется: 

1.  Хлыновъ  и  Его  У-Ьздъ 
Въ  нихъ  всЬхъ  жителей  Муж.  пола 93029. 

Въ  томъ  Числ-Ь.  132 

Посадскйхъ •     1399. 

Экоеомическихъ 32436. 

Ланцовъ 1695. 

Половниковъ 1124. 
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2.  Слободской  и  Его  У-бадъ 

Въ  нихъ  всЬхъ  людей 47362. 

Въ  томъ  Числ-Ь 

ПосадсЕихъ 1003. 

Экономическихъ 5237. 

Ланцовъ 110. 

Крещеныхъ  Вотяковъ      19581. 

Крещеныхъ  Татаръ  и  Бусермянъ 379. 

Не  крещеныхъ  Вотяковъ 127. 

—  Татаръ  ') 586. 

—  Бусермянъ  ^) 470. 

3.  Орловъ  и  Его  У'Ьздъ. 

Въ  нихъ  всЬхъ  людей 13853. 

Въ  томъ  Числ-Ь. 

Посадскихъ •    •.  •      ^-^• 

Экономическихъ ".      794. 

Ланцовъ  ^) 515. 

4.  Котельничь  и  Его  У-Ьздъ. 

Въ  нихъ  всЬхъ  Людей  Муж.  пола 24322. 

Въ  томъ  Числ^. 

Посадскихъ ,     ...      191. 

Экономическихъ •     .    2719. 

Содержащихъ  Ландмилицш 720. 


^)  Приписныхъ  къ  Адмиралтейству,  Татаръ  <)ув—Б)'сержяпъ  3  5  3' 
^)  Ланцы  обязаны  были  въ  Ландмилицкихъ  полкахъ  выслуживать  съ 
сего  времени  15  «тЬтъ,  а  потомъ  отпускались  въ  домы  на  землепашества. 
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5.  Шестаковъ  и  Его  У'Ьздъ. 

въ  нихъ  всЬхъ  Людей 755. 

Въ  томъ  Числ-Ь.  / 

Посадскихъ 72. 

Экономическихъ 44. 

6.  Кайгородъ  и  Его  У'Ьздъ. 

въ  нихъ  всЬхъ  Людей 3758. 

въ  томъ  числ-Ь.  Посадскихъ 328. 

Экономическихъ 62. 

Ланцовъ    .    .    .    , 22. 

Въ  У^зд-Ь  сего  города  были  по  прежнему  приписные  къ  133 
заводамъ.  Прочее  число  сверхъ  показанныхъ  сд^сь  состоян1й, 
составляли  по  городамъ  разночинцы  по  уЬздамъ  Черносошные; 
а  современи  построен1я  въ  сей  провинц10  Частными  Людьми 
Металлическихъ  заводовъ  поселено  было  въ  нихъ  уже  н-Ь- 
сколько  кр-Ьпостныхъ  Людей. 

Итакъ  по  сей  переписи  населеше  провинц1и  состояло 
изъ  183075  душъ.  При  перем'Ьн^  по  духовной  части  сд-Ьдан- 
ной  въ  Вятской  Еиарххи  о  которой "говорено'^выше  подлежала 
требован1ю  и  провинц1я  зд^шеая:  Ибо  въ  сл^дъ  Зат'Ьмъ 
посл-Ьдовали  и  Штаты  на  Города.  Изъ  пяти  къ  хлынову 
принадлежащихъ  городовъ,  Слободской,  Кайгородъ,  и  Котель- 
ничь  въ  которыхъ  прежде  были  управители  и  Воеводы  также 
и  Ратуши,  оставлены  Штатными'Городами;  при  семъ  случае 
воеводы  въ  нихъ  были  въ  Слободскомъ  Коллежск1й  Ассессоръ 
Максуровъ,  въ  Кайгород^,  Коллежск1й  Сов'Ьтникъ  вавиловъ, 
въ  Котельнич'Ь  Коллежск1й  Ассессоръ  Реутовъ.  Орловъ  по 
близости  Его  къ  провинщальному  Городу  и  по  не  многолюдству 
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У-Ьзда  почисленъ    Пригородомъ,    въ  нвхмъ    предъ    сймъ    были 
Управители,  изъ  которыхъ  встр'Ьчается  въ  с1е  время  оиред'Ё- 
ленеый  ва  м-Ьсто  Финицкаго  оставленный  Прапорщикъ  Вавиловъ, 
также  и  ратуша.  Шестаковъ  же  по  малости  У^зда   въ  число 
городовъ    не  поверстанъ,  и  оставленъ  за  Штатомъ;  а  потому 
Горожане  онаго  и  уЬздные,  по  упразднен1и  въ  немъ  Воевод- 
скаго  Правления    и  ратуши,    (съ  котораго    года  начали  быть 
въ    семъ     Город-Ь     Воеводы,     памятниковъ     не    отыскано    въ 
Архивахъ)  приписаны    къ  Слободскому.    Ратуша  Хлыновская 
возведена     въ    достоинство    Провипцтальнаго     Магистра,     въ 
которыхъ  начали  быть  изъ  Гражданъ  избираемые  Президенты, 
кои  по  порядку  были:  Прозоровъ,  Толмачевъ,  Илья,  а  по  немъ 
Петръ  Злыгостевы.  Сему  Магистрату  подв'Ьдомы  были  Слобод- 
ской Городовой    Магистратъ,    а  прочихъ    Городовъ    Ратуши. 
Но  лишь  Штать  на  Города  выданы  были  какъ    подъ  конецъ 
сегожъ  1764  года  посл-Ьдовало  новое  распоряжен1е   Городовъ 
и  У-Ьздовъ  въ  Росс1и.  Государиня  желая  по  селянамъ  доставить 
всевозможныя  выгоды  въ  отношенхи  ихъ  къ  местному  положе- 
н1ю  къ  Городамъ   и  Начальствамъ,    и  расположить  сообразно 
сему  такъ,   чтобъ  селен1я    какъ  можно   ближе  были  къ  т'Ьмъ 
городамъ,  в'Ьден1ю  коихъ  они  подлежать  должны,  но  притомъ, 
чтобъ  уЬзды    составлены  были    не  мев'Ье,    какъ    около  30000 
душъ.    А  посему    Имяннымъ    Ея  Императорскаго    величества 
отъ  25  сентября  сего  Года  указомъ,  повел ено:  дабы  Губерна- 
торы сделали  новое  въ  Городахъ  и  уЬздахъ  расположен1е  съ 
нам'Ьрешемъ  Ея  соотв^Ьтственное.  Въ  сл-ЬдстЕхе  сего  повел^Ьнхя 
по    предписан1и     Казанскаго     Губернатора     Д'Ьйствительнаго- 
Статскаго  Сов'^тника  Андрея  Хикитича  Квашнина,  Самарина 
сделано  было  на  Вятк'Ь  подъ  распоряжен1емъ  Провинц1альной 
Канцеляр1и  согласно  оному  повел-Ьихго  сл4дуюш,ее  распоряже- 
ше. 
134  Кайгородскую  Воеводскую  Канцеляртю  и  ратушу  упразд- 

нить, а  УФздъ  его  сборами,  судомъ  и  расправою,  соединя  со 
Слободскимъ  У-Ьздомъ,  приписать    къ  Слободской  Воеводской- 


I 
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Канцелярии;  а  посадскихъ  къ  Слободскому  жъ  Магистрату,  а 
самой  Кай  почитать  Пригородомъ  для  понужден1*яжъ  поселянъ, 
къ  хлебопашеству  и  заводскимъ  работамъ,  также  д^я  сыску 
воровъ  и  разбойниковъ,  которыхъ  въ  той  сторон*  бол'Ье  былп 
скопы,  учредить  въ  немъ  Комисарство  съ  положеннымъ  по 
штатамъ  числомъ  людей. 

Орловъ  съ  у'Ьздомъ  оставить  по  прежнему  Пригородомъ 
и  У'Ьздъ  ЯГО  Судомъ,  расправою  и  сборами  соединяя  съ 
ХлыновскимъУ^здомъ  приписать  къ  провинцхальной  Кавцеляр1и, 
а  посадскихъ  къ  11ровинц1альвомужъ  Магистрату  по  производ- 
ствуже  въ  семъ  Город'Ь  винной  и  соляной  продажи,  также 
для  сыску  воровъ  и  разбойниковъ,  учредить,  какъ  и  въ  Кай- 
город'Ь  Комисарство. 

Шестаковъ  оставить  за  Штатомъ,  и  уЬздныхъ  и  Посад- 
скихъ людей  по  прежнему  въ  в-Ьден^и  Слободскаго. 

Слободской  и  Котельничь  на  прежнемъ  оспован1и  Городовъ. 

Для  уравнен1я  уЬздовъ  сд-Ьдана  была  при  семъ  также  н-Ько- 
торая  перемена:  н-Ькоторня  селен1я  отъ  Слободскаго  У^зда,  кои 
ближе  были  къ  хлынову  приписаны  къ  уЬзду  сего,  а  отъ 
него  по  тонже  причин'Ь  н-Ькоторня  къ  Слободскому;  но  Котель- 
нической У'Ьздъ  Оставленъ  безъ  перем-Ьны.  Итакъ  по  сему 
расположен1Ю,  которое  учреждено  Казанскою  Губернскою 
Канцеляр1ею  (очемъ  дано  знать  въ  Вятскую  Провинц1альную 
21  фев.  1765  года)  было  въ  сд^шней  Провинцш;  Одинъ 
Провинщальной  два  Воеводск1е,  и  два  ('езъуЬдные  Пригорода. 
По  образован1и  такимъ  образомъ  Гражданской  Правительствен- 
ной на  Вятк*  части,  стали  определяемы  быть  для  наблюдены 
Государственныхъ  Интересовъ  и  правосуд1я  въ  с1ю  Провинц1ю 
Прокуроры.  Первый  Прокуроръ  былъ  Андрей  Ильинъ  сынъ 
Бедаревъ.  А  служащ1е  чины  положены  вместо  пошлинъ  на 
жалованье. 

Попеченхе  о  обращенхи  оставшихся  въ  язычестве  Вотя- 
ковъ    въ  Христ1анскую    в^ру  предоставлено   съ  сего  времени 
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Епархтальнымъ  Арх1ереямъ  и  Кантор'Ь  инов'Ьрческихъ  д-Ьдъ 
(указъ  1764  апр.  6.)  въ  казан-Ь  быть  невелено;  а  повелено  въ 
Вятской  Епарххи  опред'Ьлять  на  с1е  д1Ьло  по  одному  пропов-Ьд- 
ниву  съ  жалованьемъ  150  руб.  А  по  сему  проповедническая 
для  инов'Ьрцовъ  должность  и  возлагаема  была  сд'Ьсь  на  одного 
изъ  лучшихъ  духовныхъ  ученыхъ  ^)  СосЬдственная  же  къ 
Вятской  Провинц1и  Воть,  коей  жительства  простирались  Отъ 
Чепцы  къ  Кам-Ь,  равно  и  Черемиса  присид'Ьвшхе  къ  оной  съ 
Юго-Запада,  состоя  подъ  Казанскою  Епарххею  были  подъ 
пропов'Ьдш  тамошнихъ  пропов-Ьдниковъ,  коихъ  опред-блялось 
по  трое.  Такимъ  образомъ  ведена  была  и  съ  сего  времени, 
хотя  медленнымъ  путемъ,  ко  Христ1апскому  просв^щешю,  къ 
чему  особенно  сод-Ьйствовать  могло  священство  заведенныхъ  уже 
прежде  въ  Вотскихъ  жилищахъ  приходовъ. 
135  Чрезъ  умножен1е  рудныхъ  прхисковъ  въ  Провинц1и  Вят- 

ской стали  умножаться  въ  ней  и  заводы:  Около  сего  времени 
получили  въ  Слободскомъ  у'Ьзд1^  два  железные  завода, 
Холуницкой  на  р.  ХолуницЬ,  впадающей  въ  Вятку,  построенъ 
въ  1764  году,  и  климковской  нар'Ьчк'Ь  Климковк-Ь,  въ  Холуницу 
текущей:  Оба  основаны  Генералъ — кригсъ — Комисаромъ  и 
Кавалеромъ  Александромъ  Ивановичемъ  Гл-Ьбовымъ  на  Его 
иждивен1и  на  порожней  Государственной  земл'Ь  съ  дозволен1я 
Бергъ— Коллепи  ^). 

Выше  оставленъ  хлыновской  Каеедральной  Соборъ  еще 
при  основан1и  его;  но  около  сего  времени  теплая  онаго  Церковь 
приведена  уже  кладкою  къ  окончантю;  но  д'Ьлаше  и  коностава, 
и  письмо  образовъ  продлилось  до  1766  года  въ  которомъ  часть 
онаго    на  правой  прид'Ьлъ,    была    во  все  уже    изготовлена;  а 


^)  Кто  былъ  первый  опред-Ьленъ  на  Вятк'Ь  въ  пропов-Ьдника  не 
известно,  но  въпосл'Ьдств1и  былъ  таковымъ  хлыновскаго  воскресенскаго  Со- 
бора Протопопъ  Иванъ  Хлопинъ. 

-)  Нын'15шн1е  влад-Ьльцы  сихъ  и  большей  части  другихъ  въ  Вятской 
Провинщи  заведенныхъ  заводовъ  уже  не  т-Ь,  кои  основали  оные. 
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потому  Ма1я  26-го  дня  прид-Ьдъ  сей  быдъ  во  имя  Николая  Чудо- 
творца освященъ,  въ  которомъ  числ^  прочихъ  м'Ьстныхъ  иконъ 
поставлена  и  Чудотворная  его  икона  Великорецкая.  А  потому 
съ  сего  времени  и  священвослужеше  Преосвященнымъ  стало 
отправляемо  быть  въ  семъ  новаго  собора  прид-Ьл-Ь.  Спустя 
годъ  посл^  сего  посп-Ьла  и  другая  часть  иконостава  нал-Ьвой 
прид-^лъ,  которой  освященъ  былъ  Ма1я  24  дня  1767  года  во 
имя  Архангела  Михаила,  котораго  образъ  на  маломъ  камн^ 
вырезанный  ^)  поставленъ  въ  м-Ьстной  икон-Ь  сего  прид-^ла. 
Наконецъ  1769  года  Августа  4  дня  совершенно  приведена  къ 
окончашю  и  холодная  церковь,  Преосвященный  тогда  совершилъ 
предъ  оною  благодарный  Молебенъ  за  совершен1е  воздвигну- 
таго  во  славу  имени  Бож1я  Великаго  Храла  (^)  колокольняжъ 
къ  нему  начата  строен1емъ  уже  по  его  совершеши  въ  семъ 
же  1769  году  совнутревнимъ  въ  оной  храм'Ь. 

Сл'Ьдующаго  1770  года  опред'Ьленъ  на  Вятку  въ  провин- 
щальные  Воеводы  Полковникъ  Николай  Логиновичь  Щербачевъ 
которой  прибылъ  на  Вятку  1юля  11  дня. 

Спустя  около  сего  года  посл-Ь  прибыт1я  Г-на  Щербачева  136 
поставленъ    въ    новомъ    Каоедралъномъ    Собор'Ь    Иконоставъ, 


^)  Говорятъ  всЬ  знающте,  что  образъ  сей  нашелъ  одинъ  Крестьянинъ 
выпахавши  Его  Изъ  земли,  близъ  куринскаго  Монастыря;  а  нын15  села 
задолго  еще  до  сего  времени  но  въ  которомъ  году  я  дойти  не  могъ  по 
скупости  соборянъ  въ  дач-Ь  СвФден1Й,  Камень  на  которомъ  оный  вырсзанъ, 
есть  черный,  по  видимости  Шиферъ.  Р-Ьзба  на  ономъ  весьма  искусна,  что 
и  показываетъ,  что  С1е  д'Ьло  было  д'^^ла  искуснаго  своихъ  временъ  въ  р-Ьзб'Ь 
художника,  а  что  начала  сему  образу  должно  искать  не  на  Вятк'Ь,  а  въ 
другихъ  м'Ьстахъ  Росс1и.  Впрочемъ  образъ  сей  немало  уважается  зд'Ьсь,  и 
накуроно  бываетъ  съ  нимъ  особенный  Крестный  ходъ  въ  Ьон'Ь  м'ксяц'Ь. 

2)  Соборъ  сей  состоитъ  изъ  двухъ  отд'Ьлен1Й,  въ  предм-Ьстномъ 
находится  теплый,  а  въ  другомъ  холодн1й  храмъ.  Вышина  холоднаго  отъ 
основан1я  досредняго  креста  4  арш.  ю  верш.  крайн1е  кресты  вышиною  з 
арш.  3  верш,  поперешникъ  средняго  4  арш.  5  верш,  а  крайнихъ  2  арш.  14 
верш,  длина  всего  здан1я  ,  ширина  а  колокольня  построена    особо, 

мастеръ  былъ  иногородной. 
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деланный  еще  при  Преосвященномъ  Алекох-Ь,  въ  1731  году 
и  бывш1й  до  сего  времени  безъ  употреблен1я.  въ  сл-Ьдующемъ 
же  1772  году  когда  къ  освящен1ю  большой  Церкви  было  все 
изготовлено;  Преосвященный  долгомъ  сперва  почелъ  стоявш1е 
досел-Ь  прежнихъ  Арх1ереевъ  подъ  Спаскою  Церковш  гробы, 
леренесть  въ  новопостроенный  Соборъ,  и  потому  Ма1я  23  дня 
поутру  въ  8  часу  самъ  съ  духовнымъ  Соборомъ  и  прицерков- 
номъ  звон-Ь  перенесъ  оные:  гробъ  Арх1епископа  Тоны  по- 
ложенъ  на  правой,  Лаврент1я  над-Ьвой  сторон'Ь  холодной 
Церкви;    а  Антон1я  нал-Ьвой    Олтаря  тойже  Церкви  ^)    чрезъ 


^)  Надъ  могилами  сихъ  Арх1ереевъ  поставлены  были  посл-Ь  Мавзолеи 
и  портреты  покойныхъ  съ  надписьми. 
На  мавзоле-Ь  1оны: 

Зл'ксь  т-Ьломъ  по  трудахъ  1она  почиваетъ, 

Но  духомъ  востранахъ  небесныхъ  пребываетъ; 

Воздвигнувъ  въ  честь  Творца  великол-Ьпинй  храмъ, 

Воздвигнувъ  иш.уш;имъ  спасен1я  душамъ, 

Обители  не  стройствъ  житейскихъ  удаленныхъ. 

И  самъ  всегда  им-Ьлъ  духъ  къ  Богу  воспаленный 

Достоинъ  наконецъ  сей  Пастырь  былъ  того, 

Чтобъ  ВЫШН1Й  преселилъ  въ  рай  сладости  Его. 

.Лаврент1я  Горки. 

Всеобщ1Й  Смертный  рокъ  въ  семъ  мфст'Ь  мужа  скрылъ, 

Которой  Первый  зд-Ьсь  Науки  насадилъ  I 

Хотя  всевышня  власть,  что  ц.'Ьлымъ  Св-Ьтомъ  Правитъ, 

Ему  и  недала  конечно  ихъ  возстановить 
Лаврент1й  Горка  се!  а  кто  онъ  былъ  Таковъ? 
Епископъ  Вятск1Й,  Музъ  Любитель  Богосдовъ..  I 

137  Другая  на  Егожъ  Мавзоле-Ь: 

Сему  по  Боз-Ь  ревностному  1ерарху  бодрому  Словесныхъ  овец-^] 
Пастырю  Мудрости  и  благочест1я  Любителю,  крайнему  нев-Ьжества  и  суевер!! 
не  навистнику,  по  достохвальномъ  Правлении  Церкви  Христовой  свято  вт 
боз-Ь  почившему,  въ  1737  году  апр.  тб  отъ  усердныхъ  почитателей  Егс 
имени  воздвигнута  рака   1774  года. 

Надпись  на  портрете  Антон1я  Епископа. 

Путь  узк1Й  къ  небесамъ  Ведуш:1й  совершивъ, 
и  Жизнь  прискорбную  на  мирну  прем-Ьнивъ, 
Антонш  т-Ьломъ  зд-ксь  лежитъ  Преосвяш,енный 
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два  дни  посл-Ь  сего  бмло  сд1Ьлано  Освящен1е  сей  Церкви  во 
Имя  святыя  Троицы:  а  чрезъ  три  м-Ьсяца  по  семъ  Окончена 
и  соборная  колокольня.  Но  въ  ГородЬ  Слооодскомъ  къ  неща- 
ст1ю  въ  семъ  же  году  послЬдовалъ  общ1й  опустошительний 
пожаръ. 

По  роспространен1ю  въ  СЬверно  восточной  части  провин- 
щи  руднаго  д^Ьла,  получили  въ  т-Ьхъ  м'Ьстахъ  начало  въ 
течен1е  одного  почти  времени  три  новые  жел'Ьзные  Завода: 
1.  Псковской  нар'Ьчк'Ь  Псковк-Ь  впадающей  въ  Вятку  разстоя- 
Н1емъ  отъ  хлынова  около  200  верстъ,  построенъ  подозволенш 
Бергъ — Коллег1й,  данному  1771  года  окт.  6  дня  на  Экономи- 
ческой Государственной  Земл'Ь  въ  Прежнихъ  дачахъ  за  штат- 
наго  Верховятскаго  Екатерининскаго  Монастыря,  Порутчикомъ 
Яковомъ  Курочкинымъ,  коего  Отецъ  съ  братомъ  своимъ 
Устюжсше  купцы  вошедъ    по  закладнымъ  на  Вятскаго  Купца 

Вяземскаго  во  влад-Ьихе  заведеннаго  вмъ  Перваго  Карсинскаго  .^^ 

^    136 
завода  ||  подали  чрезъ  то  поводъ  родственнику  своему,   наслъ-         • 

довавшему    сей  отъ    нихъ    заводъ   построить    и  другой,    т.  е. 

оной    Псковской    пущенный     въ    д'Ьйств1е    въ    1773    году    2. 

Залазнинской    на  р'Ьчк'Ь  Залазн'Ь,     текущей    въ  р-Ьку    б'Ьлую, 

построенъ    по  дозволенхю    той    же  Бергъ    Коллег1и,    данному 

1772  года  фев.  11  дня  на  взятой  по  записямъ  Отъ  крепост- 
ныхъ  д-Ьлъ  земл'Ь  черносошныхъ,  а  тогожъ  Монастыря  Эко- 
номическихъ  Государственныхъ  Крестьянъ,  дворяниномъ  Анто- 
номъ  Мосоловымъ;  заводъ  сей  отъ  хлынова  око  200  верстъ. 
3.  Омутинской  построенъ  заводосодержателемъ  РХваномъ 
Петровичемъ    Осокинымъ    по  дозволешю    Бергъ    Коллег1и  въ 

1773  году  Тюня  6  дня  данному  нар'Ьчк'Ь  омутной  на  Государ- 
ственной Экономическихъ    и  черносошныхъ    крестьянъ  земл'Ь, 


Сихъ  пастырь  прежде  странъ  и  добрый  и  Слшренный 

Хотя  онъ  вышнимъ  взятъ  отъ  стада  своего 

Но  память  въ  сей  стран-Ь  пребудетъ  въ  в-Ькъ  его. 
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отъ  хлынова  около  180  верстъ,  съ  платежемъ  крестьянамъ 
оброку  по  90  руб.  въ  годъ  (сей  же  Осокинъ  въ  сл-Ьдующемх 
1774  году  купилъ  отъ  Келаревыхъ  и  Ляпиныхъ  и  Пудемской 
заводъ). 

До  сихъ  временъ  продолжалось  еще  въ  большей  части 
Росс1и  вредное  обыкновен1е  хоронить  мертвецовъ  въ  Городахъ 
при  церквахъ  ^).  Но  Государивя  Екатерина  П.  АлексЬевна 
благоизволивъ  с1е  пресЬчь,  повел'Ьла  имяннымъ  сего  года 
февраля  7  дня  указомъ  заводить  при  городахъ  особыя  клад- 
бища. Въ  сл4дств1и  сего  высочайшаго  Ея  повел^шя,  отведены 
ипривятскихъ  городахъ  особыя  для  оныхъ  м^ста,  на  которыхъ 
построены  съ  сего  времени  были  кладбищенскхя  церкви,  въ 
хлынов-Ь  дв-Ь,  об-Ь  деревянныя;  а  въ  слободскомъ  одна  прекрасно 
выстроенная  каменная. 

Семинар1я  Вятская  подъ  Префектствомъ  Петра  Любар- 
скаго,  которой  предъ  симъ  вступилъ  въ  иночество  съ  пере- 
именован1емъ  Платона  и  произведенъ  въ  Игумена  Слободскаго 
Крестовоздвиженскаго  монастыря  ^)  неоставляя  должностей 
Префекта  и  Учителя  по  Семинар1и,  знатно  въ  с1е  время  || 
начала  процветать,  вс^  Учительсшя  м^ста  по  оной  Занимали 


^)  Гораздо  еще  вредн-Ье  обыкновен1е  было,  что  Преступниковъ 
Смертной  Казни  преданныхъ  клали  въ  особенныя  при  городахъ  м-Ьста,  кои 
назывались  убогими  домами,  въ  которые  прятали  также  и  б'Ьдныхъ,  хотя 
и  Честныхъ  Людей,  коихъ  ни  кто  нехот-^лъ  предать  Честному  погребешю, 
г.  ^ ^  спрятанные  поноснымъ  для  нихъ  ||  образомъ  въ  рогожи;  зд'Ьсь  въ  выкопан- 
ныхъ  ямахъ  лежа  по  н-Ьскольку  челов-Ькъ  не  отп-Ьты,  отп'Ьваемы  были  вдругъ 
одинъ  разъ  въ  году  на  седмой  нед-Ьл-Ь  по  пасх-^.  Натаковомъ  при  город-Ь 
Хлынов-Ь  находящемся  позорномъ  м-Ьст-Ь,  поются  въ  Четвертокъ  означенной 
нед'Ьли  по  нын-Ь  панихиды  и  день  сей  называется  зд'Ьсь  Семикомъ, 
сопровождавшимся  прежде,  какъ  и  свистопляска,  разными  дурачествами  и 
безпутствами. 

^)  На   чепц'Ь    КрестовоздвиженсК1Й    штатный    Монастырь    предъ  симъ 
сгор'Ьлъ,  и  потому  оной  переведенъ  въ  Слободской  упраздненный  Монастырь,. 
называвш1йся    богоявленскимъ;     а  на    Чепц-Ь    строен1е    возобновляемо   уже-" 
небыло. 
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Его  воспитанники  съ  отличною  похвалою,  а  т4,  кои  въ  долж- 
ности Священно-Служен1я  поступали,  занимали  Лучш1я  м-Ьста^ 
и  отличались  отъ  прочаго  духовенства,  какъ  знан1ями  такъ  и 
благоповеден1емъ.  Знатн-Ьйшхе  Изъ  тогдашеихъ  Семинар1и 
Боспитанниковъ  оказались:  Учитель  Аврэамъ  Серебрениковъ 
Урожденецъ  Чердынской,  котораго  довольно  уже  и  тогда  от- 
личали таланты,  и  н^^которыя  трудовъ  его  сочинен1я,  достав- 
ленныя  отъ  Преосвящепнаго  къ  ученымъ  своимъ  въ  Москв-Ь 
корресподеятамъ,  Михаилу  Приклояскому,  Антону  Барсову  и 
Николаю  Бантышкаменскому  для  выпечатан1я,  Ермилъ  Кост- 
ровъ  Слободскаго  У-Ьзда  вобловицкой  волости  Крестьянской 
сынъ,  по  сиротству  принятый  сперва  во  услужен1е  Семинарти 
а  потомъ  съ  приказан1я  Преосвященнаго  въ  учете,  гд-Ь  и 
образовалъ  Начально  свои  Таланты,  толико  известными  въ 
посл'Ьдств1и  учинивш1еся  Отечеству,  Антонъ  Поповъ  изъ 
Кунгурскаго  У-Ьзда  зд'Ьлавш1йся  изв-Ьстнымъ  бол-Ье  по  замы- 
словатому Стихотворческому  сочинен1ю,  Препровожденному 
также  отъ  Преосвященнаго  въ  Москву,  гд-Ь  оное  Отпечатано 
также  съ  сочинен1ями  Серебреникова.  Итакъ  за  приложенные 
О  семиеар1и  десятил^тнхе  труды,  и  доставленхе  изъ  оной 
многихъ  полезпыхъ  Церкви  и  Отечеству  сыновъ^  Префектъ 
оныя  Платонъ  Любарск1й  награжденъ  былъ  въ  семъ  же  1773 
году,  саеомъ  Архимандрита,  и  переведенъ  въ  Казанской 
спаской  Монастырь,  гд-Ь  вступилъ  и  въ  должность  Ректора  и 
Богослов1и  Учителя  тамошней  Семинар1и  ^)  да  идвумъ  от- 
личн'Ьйшимъ  ученикамъ  его  Серебреникову  и  Кострову,  до- 
ставлены способы  быть  въ  Москве,  гд'Ь  усовершенствовалъ 
себя  первой  въ  Славяно-греко-латинской  Академхи  поступилъ 
потомъ  въ  Учителя  при  оной,  а  посл-Ь  и  Префекта,  а  притомъ 
принялъ  иноческ1й    на  себя  образъ    съ  переименовашемъ  изъ 


^)  Платонъ     Любарск1Й     посл-Ьднее     м-Ьсто    занималъ     Астраханскаго 
Е11арх1альнаго  Ар^с1ерея  въ  Сан-Ь  Арх1епископскомъ. 

13 
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Авраама  въ  Амврос1я  (^)  а  другой  въ  Московскомъ  Универ- 
-ситет'Ь,  прикоторомъ  осталс2|1на  всегда  въ  зван1и  Сочинителя  ^). 

Въ  сл']Ьдующемъ  1774  опред'Ьленъ  на  Вятку  Воеводскимъ 
товарищемъ  Петръ  Ивановичь  Мордвиновъ,  а  Провинц1аль- 
нымъ  Прокуроромъ  Иванъ  Осиповичь  Юшковъ. 

Между  т'Ьмъ  здоровье  Преосвященнаго  Варфоломея  частхю 
отъ  понесенныхъ  въ  жизни  безаокойствъ,  а  бол'Ье  отъ  старо- 
сти, и  приключившейся  ему  бол-Ьзни,  начало  уже  въ  с1е  время 
прим-ЬтБО  упадать;  а  по  сей  причин-Ь  мног1я  его  преднам'Ьре- 
Н1Я  оставаться  стали  безъ  начинап1я,  а  начиеан1я  безъ  усо- 
вершен1я.  Желав1е  его  сдЬлать  въ  новопостроенеой  Соборъ 
Иконоставъ,  которой  бы  огромному  и  по  всЬмъ  правиламъ 
Архитектуры  воздвигнутому  здан1ю  сему  могъ  соотв'Ьтствовать 
какъ  письмомъ  и  рЬзбою,  такъ  и  украшен1емъ,  на  которой 
Бпрочемъ  приготовлейъ  былъ  уже  планъ  и  н'Ькоторые  матер1алы_, 
осталось  безъ  псполнен!я,  къ  воспрепятствовапхю  сего  присое- 
динились еще  тЬ  причины,  что  заслучивюеюся  въ  Москве 
Моровою  язвою  мастеровыхъ  оттуда  достать  было  не  можно, 
да  и  Преосвященный  самъ  командированъ  былъ  Отъ  синода 
въ  Казань  для  посвящен1я  въ  Иркутскъ  Епископа,  въ  Лиц"! 
зеаменскаго  Табольскаго  Монастыря  Архимандрита  Михаила. 
Домъ  Арх1ерейс1ай — домъ  по  вкусу  и  обширности  на  Вятк-Ь 
еще  первый;  хотя  и  доконченъ  былъ,  по  убрать  въ  нутри 
онаго  жизни  его  уже  недостало:  Ибовъ  начал-Ь  1774  года 
болезнь  его  начала  прим']Ьтно  увеличиваться  и  возв-Ьщать! 
близк1й  конецъ  его  жизни.  Наконецъ  при  наступлен1и  Хюня] 
начавъ  соверпхенно  изнемогать,  зав-Ьщевалъ  въ  посл'Ьдши  дни! 
не  большое-  им-Ьнхе  свое  част1ю  родственникамъ,  знакомымъ,| 
служителямъ,    част1ю    же  по    Монастырямъ    и  Церквамъ,    въ 


1^3  ')  Амврос1й  Серебрениковъ  былъ  наконецъ  Арх1е11ископомъ  Екатерй- 

нославскимъ  и  м-Ьсто  блюстителемъ  Митрополхи  Молдовлахтйской. 

13П  ^)  Ермилъ  Костровъ  по  высокимъ  своимъ  въ  стихотворен1И  Таланта.л1Ъ 

кому  изъ  просв-Ьщенныхъ  Росс1янъ  изв-Ьстенъ  не  былъ? 
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5  день  онаго  м-Ьсяца  во  2  часу  пополудни  скончался  на  76 
году  Жизни  бывъ  въ  Монашеств'Ь  45  л-Ьтъ,  а  въ  Арх1ерей- 
ств-Ь  16  л^тъ.  т'Ьло  его  погребено  15  1юля  Архимандритомъ 
Успенскаго  Монастыря,  и  соборомъ  въ  Каеедральномъ  соборе 
положено  въ  ономъ  на  правой  рукЬ  холодной  церкви  за 
столпомъ,  надъ  которымъ  поставленъ  портретъ  Его  и  Мавзолей. 
Качества  сего  Преосвященеаго  зд^лали  столько  впечатл^шя 
въ  духовенств-Ь  и  народ'Ь,  что  поныне  мпог1е  еще  помнящхе 
^лагословляютъ  его  память.  Нрава  былъ  ум^реннаго  и  больше 
кроткаго  но  правосуденъ,  строгъ  по  разуму,,  а  не  по  страсти, 
снисходителенъ  къ  порядку  и  Економ1и  рачителенъ;  а  паукъ 
истинный  Попечитель  ^). 

Итакъ  на  упразднившееся  въ  Вятк^    посмерти  Варооло- 
мея  (^)    Арх1ерейское    м-Ьсто,    посвященъ    былъ  во  Епископа 


^)  Школы  въ  Кунгур-Ь  и  Соликамск'Ь  при  его  еще  жизни,  уничтожились 

по  разнымъ  причинамъ. 

2)  Надпись  на  Портрет'Ь  Вареоломея  надъ  Мавзолеемъ  поставленнымъ 

4;д'Ьлана  таковая:  Смотритель!  видишь  се  Вареоло.меевъ  зракъ, 

Представленъ  памяти  его  въ  безсмертный  знакъ; 
Познай  какимъ  Путемъ  достигъ  онъ  в-Ьчной  Славы:  140 

Млады  л'Ьта,  презр'Ьвъ  имъ  сродный  Забавы 
Свободнымъ  въ  К^ев-к  наукамъ  посвятилъ: 
Достигши  возраста  и  знанш  совершенныхъ, 
Призванъ  въ  Смоленскъ,  другихъ  ко  онымъ  приводилъ, 
Гд-Ь  купно  пропов-Ьдь  точилъ  изъ  Устъ  Священныхъ; 
Оттуда  преведенъ  нарочно  въ  Ярославль 
Домъ  Музамъ  основать  и  предписать  Уставъ; 
Поставленъ  Вятскому  по  томъ  былъ  пастырь  стаау 
Зд-Ьсь  въ  честь  Престольному  и  украшенье  граду 
Парнасъ  воздвигъ,  и  сей  создалъ  священный  храмъ, 
Въ  которомъ  будетъ  онъ  во  в-Ькъ  безсмертенъ  Самъ; 
Часть  смертну  по  трудахъ  Отдавъ  спокой  смерти 
Въ  годъ  тысяща  семь  сотъ  и  Семдесятъ  Четвертый 
Какъ  зракъ  его  Отъ  насъ  сокрытъ  въ  глубоку  т-Ьнь 
Изволила  судьба  1юня  въ  пятый  день. 
Протопопы  при  Каеедральномъ  собор-Ь  съ  1764  года. 
Сидоръ  Овчинниковъ  съ   1764  по  1767  годъ 
Лука       Юферовъ  —  1767    —  1775     — 

Евгпн1Й  Тукмачевъ       —   1775    —   по  нын'Ъ. 
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тогоаТ^ъ  1774  года  Августа  б  дая  въ  присутств1и  Государиек 
Императрицы  въ  Церкви  Преображенскаго  полку  въ  Санкт- 
петербург-Ь  Архимандритъ  Новгородской  Епарххи  первокласна-' 
го  II  Варлаама  Хутынскаго.  Монастыря  Лаврент1й  ^)  которой 
прибылъ  на  Вятку  17  дня  октября  тогожъ  года,  и  остановил- 
ся на  первой  разъ  въ  загородномъ  Арх1ерейскомъ  Фплимонов- 
скомъ  дом-Ь,  гд'Ь  на  другой  день  пргЬзда  поздравленъ  былъ 
знааюнит'Ьйшими  Хлынова  Гражданскими  Чиновниками  и 
Духовенствомъ.  22  дня  тогожъ  мЬсяца  вь-Ьхадъ  въ  городъ 
Хлыновъ,  гд-Ь  учинена  ему  встр-Ьча  духовенствомъ  въ  спаскомъ 
собор'Ь,  откуда  им-Ьлъ  ходъ  въ  Каеедральной  Соборъ,  и 
отправя  въ  ономъ  литурп'ю  говорплъ  къ  Паств-Ь  своей  Прилич- 
ную пропов'Ьдь.  По  прибыт1и  же  въ  Арх1ерейской  домъ, 
поздравленъ  былъ  отъ  здЬшней  Семинар! и  въ  дицЬ  Префекта 
оной  Антона  Попова  и  ярочихъ  Учителей  Говоренными  р-Ьчьми. 
Сей  Преосвященный  будучи  въ  Санктпетербург-Ь  узналъ,  что 
Въ  Вятской  Семинар1и  преподаются  науки  только  по  Риторику, 
принялъ  благовременное  нам'Ьреы1е  учредить  въ  оной  философ- 
ской и  Богословской  Курсы;  на  сей  конецъ  по  его  желан1н> 
опред'Ьленъ,  и  отправленъ  съ  нимъ  изъ  Санктпетербурга  въ 
Успенской  Трифоновъ  Монастырь,  х\рхимандритъ  Транквил- 
линъ,  мужъ  испытанной  учености,  для  нсваго  образованш 
Семинар1и  и  зам'Ьщее1а  при  оной  должности  Ректора  и  Бого-| 
СЛ0В1И  Учителя,  а  потому  Прежн1й  Успенскаго  Мопастыря| 
Архимандритъ,  Поликарпъ  синодскпмъ  опред'Ьлен1емъ  перем'^Ь- 
щенъ  Новгородской  Еиарх1и  въ  Вяжицкой  монастырь,  куда) 
по  прибыт1и  Преосвящейнаго  въ  Епарх1Ю  и  отправился. 

Итакъ  Первый  взглядъ  Преосвященнаго  Лаврентхя  въ1 
Епарх1ю  свою  былъ  обращенъ  на  Семинархю.  въ  томъ  же  году! 
приказалъ    онъ   открыть    въ    оной    классы,    философской,    въ 


^)  Лаврент1й  родомъ  былъ  Мллоросс1янинъ,  по  имени  Лука,  обучался 
въ  Малоросайскихъ  же  Училищахъ. 
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которомъ  преподаваемо  было  Учен1е  по  курсу  Бавмейстерову, 

и  въ  которомъ    первымъ    Учителемъ  опредЬленъ   Префектъ  Ц  

Антонъ  поповъ,  и  Богословской,  въ  которомъ  преподавать 
началъ  Вышеозначевный  Архимандритъ  и  Ректоръ  Траквил- 
линъ,  классы  же  Шитической  и  Риторической  за  Способное 
Сочтено  присемъ  соединить  вм-Ьст-Ь  Желая  Сверьхъ  того 
доставить  Семинар1й  на  будущее  время  для  философскаго  и 
Риторическаго  классовъ  искусн'Ьйщихъ  учителей,  послалъ 
двухъ  Воспитанниковъ  оные  Александра  Чобыкина  и  Степана 
Калашникова  въ  москву  для  усовершенстр.ован1*я  ихъ  натотъ 
коиецъ  Въ  познан1яхъ  По  образованги  же  ихъ,  одного  Въ 
московской  Академии,  а  другаго  въ  Серг1евой  Семинархи, 
Вызвавъ  обратно,  Определилъ  Чебыкина,  которой  Вскоре  по 
Возвращен1и  принялъ  Иноческ1й  образъ,  Ипроизведеаъ  Въ 
Слободской  Крестовоздвиженскхй  Монастырь  Въ  Игумена, 
Префектомъ  и  философ1и  учителемъ,  а  Калашникова^  которой 
произведенъ  былъ  посл-Ь  Въ  Протопопа  къ  Спаскому  Собору, 
учителемъ  Риторики,  Ведя  такимъ  образомъ  Лаврент1й  къ 
Большему  совершенству  Семинар1Ю  Ввелъ  въ  оной  въ  1779  году 
Публичныя  философск1я  и  Богословск1я  Состязан1я,  кои  д-бланы 
Были  Ежегодно  Въ  1юн'Ь  м-Ьсяц-Ь  предъ  Вакац1альнымъ  Вре- 
менемъ,  а  въ  сл-Ьдующемъ  1780  году  приказалъ  обучать  кром-Ь 
ариеметики,  и  Географхи  греческому  языку.  Не  достатокъ  при 
семъ  былъ  тотъ,  что  учен1е  Географ! и.  не  было  съ  начала 
сопряжено  съ  Истор1ею,  а  на  Греческой  языкъ,  хотя  и  поло- 
жено было  по  н'Ьскольку  часовъ  въ  нед'Ьлю,  но  какъ  начинали 
овому  обучаться  не  съ  нижнихъ  классовъ  ученики,  но  поступая 
|уже  въ  риторической  Классъ,  по  тому  хорошихъ  Св^Ьденхй  въ 
1Семъ  Языв^  приобр-Ьтать  они  не  могли.  Но  С1и  первыя  учреж- 
цен1я  Преосвященнаго  были  лишь  первыя  его  постепенныя 
зриближен1я  къ  возможному  и  отъ  средствъ  Его  власти  со- 
ртоящихъ,  зависящему  Совершенству,  до  какого  достигла  въ 
юсл-Ьдстехи  Семинар1я  С1я. 
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Между  т-Ьмъ  среди  попечентй  сихъ  много  занимали 
Преосвящеенаго  не  говоря  о  дом^,  которой  онъ  со  всЬмъ 
устроилъ  ^)  и  соединилъ  его  съ  Соборомъ  Каменнымъ  изящ- 
нымъ  ходомъ,  Соборъ  и  Церковно-Служители;  первой  надобно 
было  въ  Самомъ  его  состав-Ь  поправить  ^)  а  по  ||  томъ  уже  по 
собственной  склонности  своей  къ  благол-Ьтю  церковному  снаб- 
дить оной^  новымъ  приличнымъ  вкусу  настоящихъ  временъ 
иконоставомъ.  Отм-Ьня  прежн1й  планъ  предшественника;  а 
начертавъ  въ  мысляхъ  своихъ  по  предложен1ямъ  изяществу 
вкуса  и  правильности  соотв'Ьтствующимъ  новой  послалъ  въ 
Москву  и  Санкт  петербургъ  нанимать  и  приглашать  художни- 
ковъ.  Таковые  явились — планъ  начертанъ — р^зба  и  живопись 
начались  Что  касается  до  Духовенства,  то  изв'Ьстно,  что 
всЬхъ  д^тей  ихъ  въ  толь  обширной  Епарх1и  не  ум-Ьстно 
было,  забирать  для  обучен1я  въ  Семинар1ю;  надобно  было 
великую  часть  ихъ  оставлять  на  попечен1и  Отцовъ,  чтобъ  они 
научили  ихъ  причетническому  искуству.  Но  къ  огорченш 
Преосвяш,еннаго  прежняя  закорен'Ьлость  Церковниковъ,  чтобъ 
не  приобретши  потребныхъ  Св^ден1й  получать  Священическ1я, 
Д1яконсшя  и  Причетническ]'я  м'Ьста,  была  еш;е  и  по  С1е  время 
вовсе  не  выведена  въ  зд-Ьшней  Епарх1и.  Отцы  вм-Ьсто  того, 
чтобъ  доводить  д^тей  своихъ  прямымъ  путемъ  до  Церковвыхъ! 


^)  Это  тотъ,  въ  которомъ  по  нык-Ь  живутъ  Арх1ереи;  а  тот-ь,  въ 
которомъ  пом'Ьщена  консистория,  былъ  до  построетпя  сего  сд-Ьланъ  и  ъъ 
немъ  жилъ  Вареоломей,  а  съ  начала  и  Лаврентий,  докол-Ь  не  убранъ  былъ 
новой. 

'^)  Ошибки  Архитектора  или  Мастера  Строившаго  Соборъ  сд-Ьланы 
были  притомъ  дв'Ь:  первая,    что  онъ  своды  свелъ    низко,    с\я  ошибка  хот> 

—1 и  съ  всликимъ  II  трудомъ  была  исправлена  однако  однимъ  Котельническим! 

'^^  Крестьяниномъ  изъ  устюга  на  Вятку  переселившимся,  Горынцовымъ,  которое 
чрезъ  долговременные  опыты  въ  строен1и  Церквей  по  подрядамъ,  приобр'Ьлт 
въ  томъ  и  даже  въ  Сочиненш  плановъ  немалое  искуство;  вторая  ошибк: 
была,  что  таже  большая  или  холодная  Церковъ  въ  длину  ст-Ьснена,  но  как^< 
ошибку  сш  не  можно  было  уже  поправить. 
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м-Ьотъ,  по  старому  предъуб'1жден1ю  над^Ьясь,  окольными 
доходить  до  того  путями  занимали  ихъ  бол^е  въ  домахъ 
работами,  или  оставляли  ихъ  вовсе  тунеядствовать  нащетъ 
М1ра,  мало  радя  о  научен1и;  а  потому  какъ  мноп'е  искатели 
м'Ьстъ,  начали  являться  къ  Преосвященному  бсзъ  потребныхъ 
нато  знан1й,  то  благоразсудительный  сей  Преосвященный, 
чтобъ  вывесть  во  все  при  церквахъ  таковое  нев^Ьжество,  и  чтобъ 
сл'Ьпецъ  не  могъ  чрезъ  святотатство  вкрадываться  въ  Челов-Ько 
ненавистники,  и  служители  Бога  Премудраго  изыскалъ  па  с1е 
свои  средства.  Всякаго  искателя  не  только  Священничества; 
но  и  пономарства  самъ  своею  особою  испытывалъ  во  всЬхъ 
потребныхъ  для  искомаго  звашя  знан1'яхъ;  нескучалъ  выслу- 
шивать какъ  ищущ1й  чйтаетъ?  поетъ?  знаетъ  катихизисъ? 
Уставъ  и  Хорошоли  пишетъ?  на  С1е  положены  были  у  него 
особые  дни  и  водняхъ  часы.  Св-Ьдущхе  получали  рукоположе- 
Н1е  его  по  достоян1ю;  а  неискусныхъ  отсылалъ  въ  особо — 
установленную  имъ,  такъ  называемую  ставленическую  школу, 
кою  нарочито  для  таковыхъ  при  Дом-Ь  своемъ  учредилъ.  Ежели 
которые  и  симъ  средствомъ  не  могли  уже  быть  исправлены, 
таковыхъ  отсылалъ  въ  св-Ьтскую  команду  для  почислен1я  въ 
въ  подушной  окладъ,  или  въ  военную  службу.  Такимъ  об- 
разомъ  очищалъ  Епарх1ю  отъ  тунеядцевъ,  и  возводилъ  духовен- 
ство исправлен1емъ  его  на  степень  истинна  его  Достоинства. 

По  предпринятому  Государынею  Екатериною  Алексеевною 
нам'Ьрен1ю  устроить  новымъ  образомъ  внутреннюю  Правитель- 
ственную часть  Государства  на  правилахъ  Высочайше  издан- 
ныхъ  уже  въ  1775  году  подъ  именемъ  учрежденхя,  и  разд'Ьлить 
по  сил'Ь  онаго  на  Нам'Ьстничества  (с1е  предположено)  начали 
некоторые  уже  нзъ  очыхъ  принимать  свое  начало 

Между  т'Ьмъ  ноложено  учредить  и  Вятское  нам^стниче-  143 
ство    Изъ    Высочайшаго    указа    въ  начал'Ь  1780  года  Сенату 
Даннаго    видно,    что    Нам'Ьстпичество    С1е    предположено    со- 
ставить   изъ  округа  Вятскую    Провинц1ю    составляющаго,    съ 
причислен1емъ  къ  оному  отъ  разныхъ  присмежныхъ   къ  нему 


I 


—  200  — 

Казанской  и  Оренбурской  Губерв1й  у^здовъ  поселянъ  По  сему 
учинено  было  во  первыхъ  для  вазначепхя  въ  С1е  нам'Ьстниче- 
ство  Городовъ,  обозр-Ьихе  находящихся  въ  Вятской  Провинщи 
городовъ  и  приходовъ,  также  и  селъ  как1я  по  м-Ьстному 
положен1Ю  могли  быть  способны  къ  открыт1Ю  ихъ  Городами; 
и  по  обозр'Ьн1и  семъ  всЬ  Провинщи  сей  Города  и  пригороды: 
Хлыновъ  коему  предположено  быть  нам^стническимъ,  и 
называться  вм'Ьсто  Хлынова  Вяткою,  Слободской  Котельничь, 
Пригороды  Кай  и  Орловъ;  села  вотское  Глазовское  и  Эконо- 
мическое Нолинское,  признаны  способными  быть  Городами;  а 
вн-Ь  Вятской  Провинц1и  въ  состав-Ь  вам-Ьстничества  сего 
положено  быть  городами  Сарапулу,  ЯлабугЬ,  Малмыжу, 
Яранску,  Уржуму,  и  Царевошанчурску,  кои  вс^  были  Казан- 
ской Губерн1и.  При  настоящемъ  обозр'Ьнхи  города  С1и  и 
селешя  были  въ  сл-Ьдующемъ  Состояши: 

1.  Вятка,  им^лъ  два  вала,  одинъ  заключалъ  въ  себ^ 
кремль,  протягаясь  полукругомъ  на  376  саженъ.  второй 
Городъ,  протягаясь  не  полнымъ  цыркуломъ  на  1125  саженъ  (^) 
въ  немъ: 

Соборъ  Каеедральной  1. 

Соборовъ  им^Ьющихъ  приходы  3. 

Приходскихъ  Церквей  7. 

Монастырей  Муж.  и  Жен.  2. 

При  город-Ь  Кладбищенскихъ  деревянныхъ  2. 

Обывателъскихъ  домовъ  871   ^). 


144  ^^  ^^°  т-Ьже  валы,    кои  насыпаемы    были  въ  1664  году    а  деревянная 

ст"Ьна  при  большомъ    валу  обрушилась    сама  собою  посл'Ь  пожара    въ   1752 
году  бывшаго, 

'^)  Каменные  домы  въ  С1е  время  въ  Г.  Вятк-Ь  были  I.  АрХ1ерейской  съ 
Консисторскимъ.  2-й;  Казенной  Провинщальной  Канцелярш  купленной  у 
Ивана  трапицына  посл'Ь  пожара  1752  бывшаго  у  вдовой  жены  за  юоо  руб. 
въ  немъ  пом-Ьщалось  въ  С1е  время  Губернское  Правлен1е  съ  полатями  и 
уЬздное  Казначейство  а  нын'Ь  живутъ  вице  губернаторы,  уя  домъ  Перми- 
нова,  купленный  Первымъ  Губернаторомъ,    и  попристройкахъ  деревянныхъ 


—  201  — 

Купцовъ  2  гилъдш   21  (Лучш1еторгуютъкъ  Архангельску  чрезъ 

—         3        —       541Ношуль,  апроч1е  лавошоымъ  товаромъ. 

М'Ьщанъ  и  Ц-Ьховыхъ  1337. 

Въ  уЬздъ    сего  Города    вошло   разнаго   звантя    уЬзеыхъ 

поселянъ,    какъ    то  черносошныхъ    Ланцовъ    Э коном ичсскихъ 

около  28276  душ. 

2.  Слободской  въ  32  верстахъ  отъ  Вятки  внутри  его  валъ 
опред^ляюш,1Й  Кремль;  въ  немъ. 

Соборовъ  2.  [Вознесенской  Соборъ  былъ  въ  Кремл-Ь  и 

Приходскихъ  2.  [сънимъ воеводская Канцеляр1я каменная. 

Монастырей  Муж.  и  Жен.  2. 

При  городе  Кладбищенская  1. 

Кожевней  Купца  Платунова  Заводъ  Каменной. 

[въ     томъ     числ-Ь     5    каменныхъ   144 

Обыватежьскихъ  домовъ  436^^"*'"'^'^''"''^  ^^  '^'^Р'^?  ™;е  <'^- 

щественные  воеводской  и  Маги- 

(стратской  деревян, 

Еупцевъ  1  Гйльд1и     2.  (т  ^    х  » 

^  2       ЯО    )^1^оргуютъ    болъе    къ    Архангельску 

о        __       ал     I чрезъ  Ношуль. 

М-Ьщанъ  910. 
Въ  у^зд-Ь  сего  города  положено  изъ  тогожъ  Слободскаго 
и  Вятскаго    У-Ьздовъ    Черносош.    Эконом:    Новокр.  Вотяковъ, 
крещеныхъ    и  некр.  татаръ  и  Бусерманъ  всЬхъ  около  26094 

душъ. 

3.  Котельничъ  въ  95  верстахъ  отъ  Вятки  въ  немъ: 

Соборъ  1.  Каменной. 


къ  нему  сд'Ьланныхъ  проданный  отъ  него  въ  казну  въ  1785  году  для  жит1я 
Тубернаторовъ,  4-й  домъ  Купца  Толмачева,  что  у  верхняго  рынка;  уи  домъ 
.Купца  Вяземскаго  при   владимирской  Церкви,  а  домъ  Куклинской  въ  Пред- 

течесскомъ  Приход-Ь.  Изъ  деревянныхъ  казенныхъ  домовъ  прим-Ьчашл 
достоинъ  строипш1Йся  въ  С1е  время  для  нам-Ьстниковь.  За  Успенскимъ 
'Монастыремъ  йа  гор-Ь  Огромной  домъ,  проданный  въ  1803  году  Арх1ерею. 
•торговые  ряды  деревянные... 
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Приходскихъ    4  (1  Каменная 

(Казенные  домы:  Воеводской, 
Обывательскихъ    домовъ   307<  Ратуши  и  Экономич.   Каз- 

(начеесъ  деревянные. 

Купцовъ  3.  гильд1и — 9 — ;Торгуютъ  къ  Архангельску. 

М-Ьщанъ— 183. 

Въ  Семъ  Город'Ь  бываетъ  ярмарка,  называемая  Але- 
кс'Ьевскою,  коя  продолжается  Отъ  1  до  17  марта. 

Въ  У-Ьздъ  его  назначено  изъ  прежняго  егожъ  уЬзда  и 
Вятскаго  Черносош.  Экономич.  и  Ланцовъ — 90 — 28954  душъ. 

4.  Орловъ  разстоян1емъ  отъ  Вятки  Ы^/^  вер.  въ  аемъ. 

Церкви  назначаются. 

[казенной    сверхъ  того 
Обывательскихъ  домовъ  ]91{Комисарской   деревян- 


|Деревявные. 


Купцовъ  2  Гильд1*и     ЗГторгуютъ    къ  Архангельску 

—       3       —        22\Чрезъ  Ношуль. 
М'Ьщанъ  290 

Въ  у^зд-Ь  его  назначено  отъ  Хлыновскаго  (разум-Ья  и  его 
прежн1я)  и  Котельнич.  Черносош.  Экономическихъ  и  Ланцовъ 
до  25459  душъ. 
245  ^  Кайгородъ  Отъ  Вятки  269  верстъ.  въ  немъ. 

Церковь  Соборная  одна] 

Приходскихъ  —      три 

[Сверхъ  того   казенные 

[деревянные        бывш1е 

Обывательскихъ  домовъ  118|Воеводск1й        Воевод- 

|ской      Канцеляр1и      и 
(Ратуши. 
Купцовъ  3.    гильд1и — 6. 
М'Ьщанъ  —  330. 

Въ  У'Ьзд'Ь  его  назначено  отъ  Слободскаго  (разум'Ья  и 
его  прежн1й)  и  Хлыновскаго  Черносот.  Эконом,  и  Новокр. 
Вотяк,  до  22695  Душъ. 

6.  Сарапулъ  въ  500 V2  верст.  Отъ  Вятки  на  правой 
стороне  р.  Камы  былъ  предъ  симъ  дворцовое  село.  Поетроенъ 
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въ  1707.  во  время  бунта  башкирцовъ  для  удержашя  ихъ 
покушён1й  на  селен1я  по  сю  сторону  камы  лежащая  и  для 
прес^чен1я  связи  между  ими  и  Вотяками.  Жители  суть  насе* 
ленцы  изъ  сосЬдственныхъ  въ  верхъ  по  кам-Ь  лежащихъ  м'Ьстъ 
нашечпи'е,  съ  которыми  Сарапульцы  и  вс^  въ  У-Ьзд^  его 
руск1е  совершенно  сходствуютъ  въ  образе  жизни,  од^яшя, 
въ  нар'Ьчен1и,  склонностяхъ  (особенно  къ  расколу)  и  душев- 
ныхъ  качествахъ,  ласковости,  учтивости  гостепр1имств'Ь.  къ 
незнакомымъ  и  странникамъ_,  сознан1и  благод'Ьяшй — благодар- 
ности. Со  времени  построен1я  до  сего  1780  году  состоялъ 
подъ  казанскою  Губерн1ею  Городомъ,  пригородомъ,  и  наконецъ 
Слободою.  Какъ  поселяне  тамошн1е  почислены  во  дворцовые, 
то  и  посылалось  туда  для  управлешя  ими  до  1729  года  изъ 
приказа  большаго  дворца  воеводы,  а  съ  1729  отъ  учрежденной 
дворцовой  канцеляр1и  насылались  туда  дворцовые  управители. 
Но  вовремя  втораго  Башкирскаго  Бунта  въ  1735  году,  1736 
и  1737  годахъ,  въ  какомъ  состоян1и  былъ  Сарапулъ,  не  изв'Ь- 
стно.  съ  1740  году  когда  въ  казан-Ь  учреждена  дворцовая 
кантора,  управительская  должность  поручаема  была  тутошнымъ 
Сарапульскимъ  жителямъ,  и  Сарапулъ  съ  того  времени  до 
сего  1780  года  былъ  дворцовою  Слободою,  въ  немъ. 

Церковъ  Соборная  1.(^ 

^  ^  <Деревянныя. 

—    Приходская  1.1     ^ 

Обывательскихъ  домовъ  406, 

Сл-Ьдовъ  древнихъ  укрепл'Ьн1й  при  семъ  ни  какихъ  въ 
вемъ  не  было. 

Въ  уЬздъ  его  назначено  изъ  Казанской  Губерн1и  большею 
дворцовые,  н-Ькоторые  Экономич.  ^)  Лсашные  Черем.  креш,.  и 
некр.  20886  душъ.  • 


')  Экономическ1е  крестьяне  сего  У-Ьзда  принадлежали  бывшему  Спа- 
скому  Монастырю,  которой  находился  отъ  Сарапула  на  з  версты,  выше  по 
Кам-Ь,  гд-к  нын-Ь  село  Ярамаское;  оной  въ  1764.  оставлснъ  заштатнымъ  и 
уничтоженъ. 


—  204  — 

7.  Ялабуга  ^)  въ  трехъ  верстахъ  отъ  р.  Камы  по  правую 
ея  сторону^  и  въ  426  верстахъ  Отъ  города  Вятки  чрезъ 
уржумъ.  въ  1707  году  во  время  Башкирскаго  Бунта,  селенхе 
С1е  укр'Ьплено  землянымъ  валомъ.  на  коемъ  построены  были 
2  деревянныя  больницы;  впрочемъ  какъ  дворцовое  селеше, 
былъ  въ  подобныхъ  обстоятельствахъ  какъ  и  Сарапулъ.  въ 
немъ 
146  Церковь  Каменная  1. 

Приходскихъ  деревян.  2. 

^  „  ,  (обывательскихъ    домовъ    не 

Управительской  домъ  дер.  1.<! 

[показывается  число. 

Обывателей,  кои  всЬ  дворц.  крестьяне  960  душъ. 

Въ  уЬздъ  его  назначено  Ясаш.  новок.  Черем.,  Вотяковъ 

дворц.    некреш;.     и   крещ.  Татаръ   Башкирцовъ,  пом^щичь — 

ихъ  и  приписныхъ,  къ  заводамъ,  вс1>хъ  до  22235  душъ. 

'        8.  Малмыжъ,    пе    далеко    отъ  р.  Вятки,    по    правую    ея 

сторону,    при  р-^чк-Ь    Шоитм-Ь    въ  284   верстахъ    отъ    Города 

Вятки;  строенъ  по  взят1н  Казани  и  былъ    городомъ    до  1764 

года,    а  потомъ  пригородомъ  Казанскаго   У-Ьзда.  Въ  строен1и 

его,  какъ    и  прочихъ    въ  той  сторон'Ь  городовъ  учавствовали 

не  мало  Черемиса.  Жители  суть  переведенцы  изъ  около  волж- 

скихъ   городовъ,    част1ю    крещеные    и   обрус^вш1е   черемиса. 

въ  немъ. 

Церковь  Соборная  1.[ 

-.  {деревянные. 
—  приходская  Ц 

Обывательскихъ  домовъ  110. 

М-Ьщанъ 325.1 

Ландмилицкихъ    .    .    .     102.|  ^ 


^)  Въ  трехъ  верстахъ  отъ  Елабуги  надъ  камой  видны  были  въ  семъ 
году  сл-Ьды  стараго  городища,  слывущаго  Чортовымъ;  у  сего  Городища 
построенъ  былъ  Монастырь,  коего  остатки  въ  1780  году  изъ  каменнаго  Его 
.строешя  видны  были  башня  и  Часть  ст^Ьны. 
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Въ  уЬздъ  его  назначено  Служилыхъ  и  Пах.  татаръ, 
крещ.  черемисъ,  приписныхъ  къ  заводамъ,  п  пом^щичьихъ, 
коихъ  было  854  душ.  изъ  Казанскаго  част1ю  урж.  уЬздовъ 
до  23747  душъ. 

9.  Уржумъ,  примало  судоходной  р-Ьк^^  уржумк^,  впадаю- 
щей ниже  города  въ  р.  Вятку  разстоян1емъ  отъ  Города  Вятки 
въ  192  верст,  городъ  сей  рубили  около  1584  года  черемиса 
при  помощи  и  надзор'Ь  тогдашнихъ  служилыхъ  Солдатъ,  кото- 
рыми и  черемисою  съ  на^^ала  былъ  и  населенъ;  а  посл-Ь  нахо- 
дили туда,  изъ  волжскихъ  м'Ьстъ  переселенцы  и  къ  тому  селены 
были,  посылавные  для  поселенз'я  въ  Казанскую  Губерн1ю, 
старыхъ  службъ,  и  новослужилые  отставные  солдаты.  Съ 
самаго  начала  былъ  онъ  городъ  съ  тЫложъ  въ  казанской 
Четверти;  а  потомъ  Казанской  Губернхи.  им-Ьлъ  воеводъ.  въ  немъ: 

Церковъ  Соборная  1.(^« 

I;  ^  ^        ^  «^Каменныя. 

Приходскихъ  —       2.1 

[сверхъ  того  казенн.  де- 
Обывательскйхъ  домовъ  162{ревни  Воеводсшя  воевод. 

[канцеляр1и,  ратуши. 

Купцовъ  двухъ  посл'Ьдней  Гильд1и  5. 

М'Ьщанъ  и  Цеховыхъ 152. 

Однодворцовъ  содержащихъ  Ландмилищю  99. 
Въ  уЬздъ    его  назначено    нзъ    егожъ  прежняго,    Казан- 
скаго   и  Хлыновскаго  Эконом.    Ясаш.    крестьянъ  приписныхъ 
къ  заводамъ.  Лаидм.  Однодворцовъ  воротниковъ,    и  сторожей 
въ  Новокрещ.  Черем.  и  пом^ш,ичьихъ,  коихъ  было  430  душъ 

вс^хъ  до 21504  душъ. 

10.  Яранскъ  при  р.  Яранк-Ь,  впадающей  въ  Пижму  отъ  147 
Г.  Вятки  въ  219  верстахъ,  строенъ  Черемисами  въ  одно  время 
съ  Уржумомъ,  коими  и  посл^  приходившими  рускими  и 
отставными  солдатами  былъ  населенъ.  Управлялся,  какъ  Городъ 
съ  У-Ьздомъ  Виеводами.  Съ  1764  году  по  изданнымъ  штатамъ 
былъ  съ  Царевосанчурскимъ  подъ  однимъ  Воеводствомъ;  и  съ 
тогоже  времени  Воеводская  Канцеляр1я  находилась  сперва  въ 
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Яранск'Ь,    а  посл-Ь    пожара   переведена  въ  Царевосанчурскъ. 

въ  немъ: 

Церквей  Соборная  1.[„  л      л,  о 

^  ^  ,  {Каменныя  въ  Числъ  ихъ  3. 

—     иприходскйхъ  4-1 

Обывательскнхъ  домовъ  180. 

( 

Купповъ 9  0.Ггоргуютъ  медомъ,  воскомъ,  са- 

МЬщаиъ  и  Цеховыхъ265.|;^омъ  и  пушнымъ  товаромъ. 

Для  продажи  соли  соляные  Магазейны. 
Въ  у^Ьздъ  онаго  назначено    изъ    егожъ  прежнаго,   также 
Казанскаго  и  Котельническаго  Ясаш.  Черем.  дворц.  Черносош, 
и  Ландми.  до 23563  душъ. 

11.  Царевосанчурскъ.  при  р-^чк-Ь  Кокшаг*!  въ  273  верст. 

отъ    Г.  Вятки,    Строенъ  тогдажъ,  когда  Уржумъ    и  Яранскъ, 

и  населеше  подобно  онымъ.  состоялъ  какъ  ит-Ь,    подъ  в-Ьдом- 

хтвомъ  Казанскимъ.    Въ  немъ  соединены   два    города  Царевъ 

ъ  Шанчурскъ. 

Церквей  Соборныхъ  2. Г  тт      V.  т/. 

1Г  ^  ^{ъъ  томъ  Числъ  Каменныхъ  2, 

Приходскпхъ  ...    3-1 

Обывате.ньскихъ  домовъ  13Э. 

Купцовъ  3  гильд1и    .    .     14. 

М'Ьп^анъ  и  Цеховыхъ   ,  143. 

Однодворцовъ  и  Воротниковъ  въ  Ланд.  12. 

Въ  у^здъ  его  назначено,  изъ  Казанскаго  Царево  кокшай- 
скаго,  Яранскаго,  Уржумскаго,  и  Козмодемьянскаго  у^здовъ 
черемисъ,  татаръ,  Экономическихъ,  и  пом'Ьщичьихъ,  коихъ 
числомъ  2866  душ.  вс^хъ — 23332  ду. 

12.  Нолинскъ.  при  р.  во'Ь,  впадающей  въ  р.  Вятку  во 
135  верстахъ  отъ  Г.  Вятки,  былъ  до  сего  вотчинное  селеше, 
принадлежащее  Успенскому  Трифонову  Монастырю.  По  пере- 
писи 1717  года  значится  оное  уже  се.юмъ;  съ  1764  году 
жили  въ  немъ  Экономическ1е  Правители,  въ  немъ. 

Крестьянскихъ  дворовъ — 103. 

и  Жителей 237.  душъ. 
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Церковь  каменная  1. 
Лавки  торговыя 
Соляные  Магазейны^    въ  числЬ    коихъ    н-Ькоторые  были, 
для  ссыпки  соли  Г.  Строгановыхъ 

Въ  уЬздъ  его  назначено  изъ  Каз.  уржумскаго  и  Хлынов. 
у^здовъ  Ясаш  приписныхъ  къ  зав.  Черносошныхъ  и  Ландмил. 
до  28769  душъ. 

13.  Глазовъ  ^)  на  лЬвомъ  берегу  Чепцы,  въ  211  верстахъ  148 
ютъ  Г.  Вятки,  Вотское  селеп1е,  а  въ  1748  году  село,  въ  немъ 
Церковь  деревянная  1. 

Дворовъ 48. 

Жители  Новокр.  Вотяки. 

Въ  у'Ьзд'Ь  Его  назначено  отъ  Слободскаго  почти  всЬ 
Вотяки,  частхю  приписные  къ  заводамъ  казеннымъ,  Ясашные 
русше  живш1е  па  каринскихъ  и  Вотскихъ  земляхъ  и  отъ 
Хлыновскаго  Черносош.  и  Ландм.  всЬхъ  до  25558  душъ. 

Итакъ  въ  Составлен1е  Вятскаго  Нам-Ьстничества  вошло 
разнаго  зван1я  поселянъ  до  321071   душ. 

По  семъ  обозр'Ьн1и  и  воспосл-Ьдовавшей  Высочайшей 
•конфирмац1и  данъ  имянный  Сенату  1780  года  Септ,  и  Дек. 
указъ,  коимъ  повелено  открыть  Вятское  наместничество  22 
декабря  сего  года.  Въ  сл-ЬдстЕхе  чего  Господинъ  Генералъ 
Порутчикъ,  Сенагоръ,  правяш,1й  должность,  Генералъ — Губер- 
натора Нижегородскаго,  Костромскаго  и  Вятскаго  и  Кавалеръ 
Алекс']Ьй  Алекс'Ьевичь  Ступишинъ  сд^лъ  означенеаго  дня  торже- 
•ственное  оному  открыт1е.  Правителемъ  сего  Наместничества  оп- 
ределенъ,  Г.  Генералъ  Ма]оръ  Степанъ  Даниловичь  Жихаревъ. 

Проч1е  чины  для  наполнен1я  присутственныхъ  м-Ьстъ  по 
Штатамъ    Высочайше    для    наместничества    сего    утвержден- 


^)  Въ  ^   верстахъ    отъ  Глазова    находится    городище    на    гор-Ь  при   р.     ^а^ 
Чепц-Ь  и  Пышм-Ь,    Оставшееся  отъ  городка    Вотяками,  во  время  посл-Ьдняго 
башкирскаго  бунта  построенндго,  которой  назывался  игнакаръ. 
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нымъ  поступили  Част1ю  дворяне  изъ  другихъ  Губернш,  част110 
уволенные  взъ  военной  службы  въ  гражданскую,  Штабъ,  и 
Оберъ— Офицеры,  част1Ю  служивш1е  уже  прежде  постолицамъ. 
Для  уком1тлектован1я  присутственныхъ  м-Ьстъ  приказными 
служителями  заимствованы  были  люди  изъ  Учениковъ  Вятской 
Семинар1и. 

Оставалось  опред'Ьлить  Новоучрежденнаго  сего  нам-Ьстни- 
чества  по  сил'Ь  указа  1781  году  Ма1я  7  дня  вн^шнхе  съ 
окружными  странами,  и  внутренн1я  между  его  уездами  границы. 
Но  какъ  Нам'^стничества  открывались  не  въ  одно  время  то  и 
межи  полагаемы  были  съ  сосЬдственными  Нам^стничествами, 
отобоюду  назначенными  людьми,  разновремянно.  Съ  открытыми 
до  сего  Ниже  городскимъ  и  костромсквмъ  определены  оныя 
въ  сл^дующемъ  же  1781  году;  а  съ  вологодскимъ  пермскимъ  ^)1 
Уфимскимъ  ^)  и  казанскимъ,  поелику  оныя  открыты  уже  посл^ 
Вятскаго  въ  1782  году  ^).  Внутренееже  размежеван1е  между 
уездами  предоставлялось  также  будущимъ  городамъ:  по 
тому,  что  въ  расположеши  ояыхъ  како  и  представлено  выше, 


\^)  Пермское  и  Уфимское  нам'Ьстничества  открыты,  I  въ  1781  году 
декабря  10  дня  а  2  въ  1782  года  Ма1Я7Дня.  для  открыт1я  оныхъ  отрежаемъ 
былъ  по  высочайшему  повел-Ьшю  Лаврент1й  Епископъ  Вятский  и  Велико- 
пермск1Й,  котораго  ЕпарХ1и  принадлежали  тогда  большею  част1ю  оба  оные 
края  А)  въ  воздаяше  за  понесенные  имъ  при  семъ  труды  въ  особенную 
Услугу  Отечеству,  кром-Ь  денежной  изъ  казны  выдачи  угодно  было  Ея 
Императорскому  Величеству  почтить  его  большою  золотою  Медалью. 

*)  Какъ     вн-Ьшнтя     границы     Вятскаго     нам-Ьстничества     были    тогда 

^4о     потгпжрн^т  почти  II  точно  т-Ьже,  въ  какихъ  оно  находится  и  нын'Ь;  то  учипен- 

^49     ыая  въ  нын-Ьшнемъ  его  состоян1и  Карта  для    обозр-Ьнхя    нужныхъ   предме- 

товъ,    въ    Историческомъ     пов'Ьтствованш     семъ     находящихся;    при    семъ 

прилагается. 


149  ^^  Самой    городъ  Уфа  принадлежалъ    въ  С1е  время  къ  Епарх1И  Вят- 

ской   съ  Городами,    Кроуфимскимъ,     осою,    мензелинскимъ  и  проч. — по  ту 
Сарапуломъ  и  Елабугою  по  сш  сторону  камы  съ  1779  году. 
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сл-Ьдовали  перем-Ьвы;  таковая  сд-Ьдана  была  уже  и  въ  1781 
году.  Впрочемъ  распространен1е  пред-Ьловъ  Вятскаго  нам-Ьст- 
Бичества  вн'Ьшвихъ  противъ  пред'Ьловъ  Вятской  провинщя  ^.^ 
прежней,  посл'Ьдовало  ва  Юго-востокъ,  и  Югъ  до  Камы,  также  ||  -гто" 
въ  Югозападъ,  то  какимъ  образомъ  внутри  его  стала  заклю- 
чаться вся  р^ка  Вятка,  Пижма,  верхняя  часть  Кокшаги,  а 
кама  смежались  съ  онымъ  отъ  соединеша  ея  р'Ькою  Савою 
до  другаго  соед0нен1я  съ  Вяткою;  а  кром-Ь  прежнихъ  при 
провинц1и  поселянъ,  вошли  въ  оныя  мног1я  друг1я  ихъ  состоя- 
н1я,  и  даже  племена,  сд'Ьдовательно  друг1я  промышленности, 
повинности  и  подати. 

При  семъ  надобно  зам-Ьтить,  что  по  присоединеши  земель 
отъ  Казанской  и  Частш  Оренбурской  Губерн1й,  кои  составлять 
стали  южную  и  самую  лучшую  полосу  Вятскаго  нам'Ьстниче- 
ства,  вошли  въ  в'Ьден1е  онаго  разныя  въ  той  части  находив- 
ш1еся  Металличесше  заводы,  1.  Два  казенные  Жел'Ьзные, 
Ижевской  на  р.  иж/Ь  и  Воткинской  на  р^к-Ь  Вотк^.  Оба  с1н 
Завода  Основаны  въ  1760  году  Графомъ  Петромъ  Ивановичемъ 
Шуваловымъ,  къ  которымъ  принадлежали  всЬ  почти  т^  при- 
писные къ  заводамъ  крестьяне,  кои  при  Учреждеши  Вятска- 
го Нам-Ьстничества  вошли  въ  оное.  Заводы  С1и  заведены  не 
для  плавежа  рудъ,  ибо  въ  той  стран-^Ь  открыто  оныхъ  не 
было,  но  для  Богоблагодатскихъ  заводовъ,  кои,  какъ  и  т-Ь 
два,  были  въ  Его  Г.  Шувалова  влад^в1и.  Для  переплавки 
множества  находимой  Уральской  Железной  руды  въ  чугунъ. 
не  доставало  на  то  д^йств1я  воды  Благодатскихъ  заводовъ. 
Почему  завыгодное  почтено  основать  два  упомянутые  Камскхе 
завода,  но  удобству  сплавки  Чусовою  и  Камою  чугуна  съ 
т'Ьхъ  на  сш  заводы,  для  переделки  онаго  въ  железо.  Устрой- 
ство и  порядокъ  заводскаго  д'Ьйств1я,  заведенный  графомъ 
на  сихъ  двухъ  заводахъ  служили  прим'Ьромъ  для  другихъ 
заводовъ,  что  можно  вид'Ьть  изъ  Указа  1763  году  Апреля 
9  дня,  въ  которомъ  году  по  смерти  Его  С1ятельства  взяты 
были  оные    въ  казну.    Въ    1773    году    были    оба    с1и   заводы 
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бунтовщиками  раззорены  до  основан1я;  но  вскор-Ь  приведены 
въ  прежнее  состоянхе.  2  м'Ьдиплавйтельныхъ,  партикулярныхъ 
4  и  жел-Ьзныхъ  два.  Изъ  М'Ьдиплавательныхъ:  Варзино 
АлексЬевской,  Тевкелевыхъ  Бемышевской  Осокина  (нын-Ь 
Лебедевой)  Каринской  и  Пыжманской  (нын^  первой  комисара 
Красильникова,  а  второй  Казанскихъ  Купцовъ,  Кобелевыхъ) 
Железные:  Шурминской,  основанной  въ  1732  году  иБуйской 
въ  1768  году  Дворяниномъ  Мосоловымъ  ^)  Руды  подавп11Я 
поводъ,  построешю  оныхъ  заводовъ  прхискиваются  недалеко 
отъ  нихъ  въ  горныхъ  возвышешяхъ  правой  берегъ  Камы 
€Опровождающихъ. 


Е  О  Н  Е  Ц  Ъ. 


^)  Мосоловъ    въ  1788  Году    построилъ    въ    той   сторон-Ь    еще    трет1Й    1 
жел-Ьзной  Завсдъ,  подъ  названхемъ  Шурманикольскаго  Состоящ1й. 


ПослЪслов1е. 

Рукопись,  озаглавленная  „Истор1я  Вятчанъ  со  времени 
поселен1я  ихъ  при  р4к^  Вятк'Ь  до  открыт1я  въ  сей  стран-Ь 
Наместничества  или  съ  1181  по  1781  годъ  чрезъ  600  л-Ьтъ 
сочиненная  главнаго  народнаго  училища  учителемъ  истори- 
ческихъ  наукъ  Титулярнымъ  Сов-Ьтникомъ  Александромъ  Веш- 
томовымъ  въ  1807  и  1808  годахъ"  и  содержащая  въ  себ-Ь 
149  полулистныхъ  страницъ  писчей  бумаги,  печатается  нын-Ь 
Обществомъ  Археолог1и,  Истор1и  и  Этнограф1и  при  Импера- 
торскомъ  Казаескомъ  Университет'^  съ  оригинала,  принадле- 
жащаго  Вятской  Мужской  Гимназ1и,  по  иниц1атив'Ь  г.  Попе- 
чителя Казанскаго  Учебнаго  Округа  А.  Н.  Деревицкаго,  ко- 
торый для  ознакомлен1я  съ  рукописью  Вештомова  прислалъ 
въ  Общество  сначала  два  большихъ  фотографическихъ  снимка 
съ  двухъ  ея  страницъ,  о  потомъ  и  самую  рукопись.  Изъ 
„Трудовъ"  Вятской  Ученой  Архивной  Коммисс1и  изв-Ьстно, 
что  вышеназванное  сочинеше  „Истор1я  Вятчанъ"  было  уже 
печатано  однажды,  именно  въ  журнал'Ь  „Казанск1й  В^стникъ, 
издаваемый  при  Императорскомъ  Казанскомъ  Университет-Ь". 
Благодаря  любезному  сод'Ьйств1ю  почетнаго  члена  Общества 
Арх.,  Ист.  и  Этн.  Н.  Я.  Агафонова,  одолжившаго  Обществу 
для  необходимыхъ  справокъ  принадлежащ1й  ему  экземпляръ 
„Казанскаго  В-Ьстника",  установлено,  что  „Истор1я  Вятчанъ" 
Вештомова  помещена  въ  этомъ  журнал'Ь  подъ  заглав1емъ 
„Исторхя  Вятская",  въ  частяхъ  его  XII — XX  за  1824 — 1827 
годы.  Для  краткости  приводятся  зд-Ьсь  ссылки  на  соотв'Ьтств1я 
лишь  н^которыхъ  страницъ: 


Страницы  рукописи 
^Исторги  Вяшчанъ^: 


Страницы  „Исторги  Вятской^ 
въ  „Еазанскомъ  Вгьсшникгь^: 


1—  6. 

1824  г. 

ч.  XII: 

322—335. 

7   12. 

1825  г. 

ч.  XIII: 

5—  18. 

33—  37. 

я 

ч.  Х1У: 

4—  17. 

38   45. 

я 

ч.  Х1У: 

79—  98. 

55—  60. 

1826  г. 

ч.  XVI: 

45—  53. 

60   67. 

я 

ч.  ХУ1: 

169  182. 

67   73, 

я 

ч.  ХУ1: 

222—240. 

74   81. 

я 

ч.  ХУП: 

50   68. 

81   88. 

я 

ч.  ХУП: 

ПО  128. 

89—  96. 

я 

ч.  XVIII: 

191—203. 

96  101. 

я 

ч.  XVIII: 

279—290. 

106—112. 

я 

ч.  ХУШ: 

82   99. 

112  119. 

1827  г. 

ч.  XIX: 

5-  21. 

119  127. 

я 

ч.  XIX: 

82  103. 

127--135. 

я 

ч.  XIX: 

202—221. 

135  141. 

я 

ч.  XX: 

12   29. 

141—149. 

я 

ч.  XX: 

102  122. 

Оглавление. 

Цифры,  СТОЯЩ1Я  въ  скобкахъ,    обозначаютъ    страницы  рукописи, 

а  вн'Ь  скобокъ — страницы  издашя,  печатаннаго  Обществомъ  Ар- 

хеолопи,  Истор1и  и  Этнографхи  въ  1907  г. 

Ветуплен1е,  содержащее  въ  ееб-Ь  обозр'Ь- 
ше  Вятской  страны  до  1181  года  и  населеше 
оной  какъ  предъ  т-Ьмъ,  такъ  и  въ  нын-Ьшнее, 
лосл'Ь    посл'Ьдней  ревизш,  время.  3 — 9.  .  (I — 6). 

Древше  жители  страны  вотяки.  3  (1), — Вятичи.  3 — 6 
(1—4).— Черемисы.  6—8  (4— 5).— Росс1яне.  8—9  (5—6).— 
Татары.  9  (6). — Тептяри.  6  (6). — Калмыки,  каракалпаки  и 
хивинцы.  9  (6). 

I.  ИсторХя  Вятская  отъ  поселен! я  первыхъ 
русскихъ  у  Вятки  до  причислен1я  ихъ  потом- 
зсовъ  подъ  именемъ  вятчанъ  навсегда  подъ 
Россшскую  державу,  или  отъ  1181  по  1459  годъ 
чрезъ  278  л-Ьтъ.  11—47 (7—32). 

Праотцы  вятчанъ — выходцы  изъ  Новгорода  Великаго. 
11  — 19  (7 — 13). — Вотское  (Болвановское)  городище.  19  (13). — 
Иостроенхе   церкви  св.  Бориса  и  Гл-Ьба    на  этомъ    городищ'Ь 


II. 

и  переименован1е  его  въ  Никулицынъ  городокъ.  19 — 20 
(13 — 14) — Отнят1е  новгородцами  у  черемисъ  городища  на 
р.  Чепц']§.  20 — 21  (14). — Союзъ  новгородцевъ — выходцевъ 
противъ  воти  и  черемисъ  и  построенхе  г.  Хлынова.  21 — 24 
(15 — 16). — Установлеше  обычая  приносить  образъ  св.  Бориса 
и  Гл'Ьба  изъ  Никулицына  въ  Хлыновъ.  24  (16). — Отношеше 
росс1янъ  къ  вотякамъ  и  черемисамъ  и  построеше  Хлынова 
на  новомъ  м^ст-Ь.  24 — 27  (16 — 18). — Укр-Ьплеше  Хлынова 
на  случай  нападен1я  татаръ.  27  (18 — 19). — Установлеше 
обычая  приносить  образъ  св.  Георгхя  Поб:&доносца  изъ  Вол- 
ковскаго  погоста  въ  г.  Хлыновъ.  27 — 28  (19). — Построе- 
ше въ  г.  Хлынов-Ь  новыхъ  храмовъ.  28 — 29  (19). — Основа- 
ше  городовъ  Хлестакова,  Орлова  и  Слободскаго.  29 — 30 
(20 — 21). — Приведеше  вятчавъ  въ  зависимость  отъ  русскихъ 
князей.  30 — 32  (21 — 22). — Явлеше  образа  св.  Николая  въ 
1383  году  и  перевесеше  онаго  въг.  Хлыновъ.  32 — 36  (22 — 
24). — Нам'1>реше  Токтамыша  покорить  вятчанъ.  36 — 37  (25). — 
Прибыт1е  въ  Вятскую  страну  князя  Суздальскаго  Симеона 
Димитр1евича  въ  1401  году.  37 — 38  (26). — Набеги  вятчанъ 
на  земли  новгородцевъ  и  великихъ  князей  подъ  пр^дводитель- 
ствомъ  Аифала  Никитина,  Семена  Шадовскаго  и  Михаила 
Разсохина.  39 — 42  (27 — "29).  —  Учасг1е  вятчанъ  въ  ссорахъ- 
великихъ  князей  и  покорен1е  вятчанъ  въ  1459  году  РоссШ- 
ской  Самодержавной  власти.  42 — 47  (29 — 32). 

II.  Исторхя  Вятская  отъ  покорешя  вятчанъ 
Россшекой  власти  до  учрежденхя  Вятской  про- 
винщи,  или  отъ  1459  по  1718  годъ  чрезъ 
259  Л'Ьтъ.  48—128 (33—91). 

Окончательное  покорен1е  Москвою  вятчанъ  и  вогуличей, 
а  также  Новгорода  и  Перм1и.  48—53  (33 — 36). — Вторжеше 
устюжанъ  въ  земли  казанскихъ  татаръ.  50 — 51  (34). — При- 
знан1е  вятскими    татарами    власти   Россш.    53    (35  —  36). — 


Битвы  вятчанъ  съ  казанскими  татарами.  54 — 56  (36 — 37). — 
Чудеса  отъ  образа  св.  Николая  и  перенесен1е  его  въ  Москву 
и  обратно.  56 — 60  (38—41). — Мезенецъ  Трифонъ  и  основа- 
н1е  имъ  Успенскаго  монастыря.  60 — 64  (41 — 45). — Построе- 
ше  городовъ  Уржума,  Яранска,  Царева  и  Шанчурска.  65 
(45). — Заводы  и  угод1я  Строгановыхъ.  65 — 67  (45 — 47). — 
Богоугодные  подвиги  Трифона  и  устроеше  имъ  Слободскаго 
монастыря.  67 — 70  (47 — 49). — Моровое  пов-Ьтрхе  на  Вятк-Ь 
въ  1607  году.  70 — 71  (49 — 50). — Путешеств1е  Трифона  въ 
СоловецкШ  монастырь  и  кончина  его  въ  1614  году.  71 — 72 
(50). — Перенесен1е  образа  св.  Николая  Великор'Ьцкаго  изъ 
Хдынова  въ  Москву  въ  1614  и  обратно  въ  1615  году.  72 — 
73  (50 — 51). — Пожаръ  въ  г.  Х-нынов-Ь  въ  1632  году.  74 
(51—52). — Дары  царя  Михаила  беодоровича  въ  Хлыновскхй 
соборъ  въ  1634  году.  74—76  (52 — 53). — Пожаръ  въ  г.  Хлы- 
нов^  въ  1635  году.  76  (53).— Продолжительная  осень  1636 
года.  76—77  (53). — Вятск1е  воеводы  и  населен1е  городовъ, 
уЬздовъ  и  посадовъ.  77 — 79  (53 — 55). — Начат1е  торговыхъ 
сношен1й  вятчанъ  съ  др.  городами  и  съ  англичанами.  80 — 81 
(55 — 56). — -ДТошлины  и  оброки  на  Бятк^Ь.  81 — 82  (57 — 59). — 
Прибытхе  на  Вятку  въ  1637  году  воеводы  Михаила  беодо- 
ровича Еропкина.  82 — 83  (59). — Перенесеше  образа  Спаси- 
теля въ  1647  году  изъ  г.  Хлынова  въ  Москву  и  коп1и  съ 
него  въ  Хлыновъ  въ  1648  году.  83 — 84  (59 — 60). — Пожало- 
ванхе  царемъ  къ  Троицкому  приходу  въ  Хлынов'Ь  колокола 
въ  106  пудовъ.  84  (60). — Вятск1е  воеводы  Леонтьевъ,  И.  0. 
Соловнинъ  и  князь  А.  Б.  Политовъ.  84  (60). — Генеральная 
по  всей  Вятской  области  перепись  Карау.10ва  1654  года 
я  значащееся  въ  ней  населенье  уЬздовъ,  городовъ:  Хлынова, 
Слободскаго,  Орлова,  Котельняча,  Шестакова,  монастырей, 
погостовъ  и  приходовъ.  84 — 93  (60 — 67). — Моровая  язва  на 
ВяткЬ  въ  1657  году.  93—94  (67).— Учреждеше  въ  1658 
соду  Вятской  епарх1и.  94 — 96  (67 — 69). — Пред'Ьлы  этой  епар- 
Х1И.  96—97  (69 — 70). — Вятск1е  воеводы  С.  А.  Хитрово  и 
веязь  И.    М.  Кайсаровъ.  97 — 98  (70). — Вятсше  воеводы  князь 
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Г.  А.  Козловской  и  Б.  И.  Ординъ  Нащокинъ.  98  (70—71). — 
Умноженхе  доходовъ  Вятской  епархш  въ  1669  году.  98 — 99 
(71). — Таможенные  сборы,  откупы,  винокурен1е  и  налоги  въ 
Вятской  области.  99 — 100  (71). — Вятсюе  воеводы  В.  А. 
Зм1евъ  и  В.  П.  Нарышкинъ.  100 — 101  (72). — Перевезете 
части  церковныхъ  вещей  въ  Коломну.  101  (72). — Вятсшй 
воевода  князь  П.  С.  Прозоровск1й.  101  (72). — Уходъ  перваго 
Вятскаго  епископа  Александра  на  покой  въ  1674  году  и 
поставлен1е  на  его  м-Ьсто  Тоны.  101 — 102  (72 — 73). — Разсл^- 
довав1е  еписк.  1оной  прнчинъ  всЬхъ  Вятскихъ  празднествъ 
и  узаконен1е  ихъ.  102  —  103  (73). — Построеше  въ  Вятк-Ь 
каоедральнаго  собора,  заложеннаго  въ  1676  году.  103 — 105 
(74— 75).— Пожаръ  въ  Успенскомъ  Трифоновомъ  монастыр'Ь 
въ  1676  и  г.  Хлынов*  въ  1679  году.  104—105  (74—75).— 
Нам'Ьреше  вотчинныхъ  крестьянъ  этого  монастыря  отложиться 
отъ  него.  105 — 106  (75). — Дворовая    перепись    на  Вятк-Ь    въ 

1680  году  и  показан1е  промысловаго  сбора.  106 — 108  (76 — 
77). — Вятсше  воеводы  А.  И.  Ржевск1й,  К.  О.  Грушецкой  и 
П.  Д.    Удорошенко.    108    (77). —  Появленхе    кометы    14    дек. 

1681  года.  108  (77). — Назначен1е  Тоны  архгепископомъ  Суз- 
дальскимъ.  108 — 109(78). — Пожаръ  въ  1682  году  въ  г.  Хлы- 
нов-Ь.  109 — 110  (78). — Пожаръ  въ  1683  году  въ  г.  Слобод- 
скомъ.  110  (78).  —  Окончаше  постройки  камевнаго  каоедраль- 
наго собора  въ  г.  Хлынов^  черезъ  6  л-Ьтъ.  110  (79). — Пере^ 
стройка  Успенскаго  Трифонова  монастыря  изъ  деревяннаго 
на  каменный  и  перенесен1е  т^ла  Трифона  въ  часовню.  110 — 
111  (79). — Вятск1й  воевода  А.  А.  Собакинъ  и  пожаръ  въ  г. 
КотельБич-Ь  1687  года.  111  (79). — Пов'Ьп1ен1е  въг.  Хлынов-Ь 
на  сторожевой  башн-'Ь  города  колокола  въ  41  п.  18  ф.  111 
(79).  — Построен1е  новыхъ  церквей  въ  г.  Хлынов-Ь.  111 — 112 
(80). — Вятск1й  воевода  А.  И.  Леонтьевъ  и  стольникъ  И.  О. 
Леонтьевъ.  112  (80). — Разбойникъ  хлыновецъ  Михаиле  Р-Ь- 
пинъ.  113  (80 — 81). — Вятск1й  воевода  князь  М.  Я.  Хилковъ. 
113  (81).  —  Перенесете  т^ла  преподобнаго  Трифона  изъ- 
часовни  въ  Успенскую  каменную  церковь.  113  (81). — Вятсшй: 


воевода  А.  Л.  Римской-Корсаковъ.  114  (81). — Пов^ш6н!е  въ 
Собор-Ь  колокола  въ  300  пудовъ.  114  (81). — Освящен1е  но- 
выхъ  церквей.  114 — 115  (81).— Пожаръ  въ  г.  Хлынов*  въ' 
1694  году.  114  (81). — Пов-Ьшеше  въ  соборе  колокола  въ 
552  пуда  8  фунт.  112  (81).— Вятск1й  воевода  И.  А.  Матюш- 
кинъ.  114  (81). — Пов'Ьшея1е  ^ъ  собор-Ь  новаго  колокола  въ 
150  пудовъ  и  въ  г.  ХлыновЬ  набатнаго  колокола  въ  41  п. 
18  ф.  115  (82). — Пожаръ  въ  г.  Хлынов-Ь  въ  1697  году.  115 
(82). — Вятсше  воеводы  князь  А.  Н.  Урусовъ  и  П.  В  Бутыл- 
кинъ.  114 — 115  (81 — 82). — Освящеше  новыхъ  церквей.  116 
(82). — Сборъ  денегъ  со  старое  л  ужи  л  ыхъ  наВятк-Ь.  116 — 117 
(82 — 83). — См-Ьна  управлен1я  воевод скаго  на  бурмистерское. 
117 — 118  (83 — 84). — Кончина  арх1епископа  1оны  въ  1700  году 
и  назначен1е  въ  Вятку  епископомъ  Д10нис1я.  118  (84). — 
Бурмистры.  117 — 119  (83 — 85). — Пожаръ  въ  Хлынов-Ь  въ 
1701  году.  118 — 119  (84). — Новое  положеше  о  монастыряхъ 
и  монахахъ.  119  (84). — Продажа  соли.  119 — 120  (85). — 
Построеше  въ  Хлынов-Ь  новой  церкви.  120  (85). — См-Ьна  на 
Вятк-Ь  бурмистерскаго  правлен1я  на  воеводское  и  воевода 
С.  Д.  Страханштовъ.  120 — 121  (85 — 86).-г-Посылка  на  Вятку 
пл'Ьнныхъ  шведовъ.  121  (86). — Построеше  въ  Хлынов-Ь  новой 
церкви.  121  (86). — Вятск1й  воевода  Г.  Д.  Плещ^евъ.  121 
(86). — ПосЬщенхе  Вятской  губ.  Сибирскимъ  губернаторомъ 
княземъ  М.  П.  Гагаринымъ.  122  (86).  —  Вятскхе  воеводы 
Енязь  И.  И.  Щербатовъ,  Г.  И.  Вахром'Ьевъ  и  В.  К.  Толстой. 
122  (87). — Дворовая  перепись  Вятской  области,  сд'Ьланнал 
въ  1717  году  княземъ  Я.  Вяземскимъ,  и  сличеше  ея  съ 
прежними  переписями.  123 — 125  (87 — 88). — Перепись  вотя- 
камъ,  сос^дямъ  вятчанъ.  125—126  (89 — 90). — Построен1е 
городовъ  Кунгура,  Осы,  Сарапула  и  Елабуги  и  значеше  ихъ 
для  русскихъ.  126  (90).  —  Отъ^здъ  епископа  Д10нис1я  въ 
1718  году  и  пр1'Ьздъ  на  его  м^сто  въ  1719  году  арх1епископа- 
Алекс1я.  127—128  (90—91). 
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III.  Истор1я  Вятская  отъ  учрежден1я  на 
Вятк'Ь  провинщи  до  открыт1Я  нам1Ьетничества, 
или  отъ  1718  чрезъ  62  года.  129—210.(92—149). 

Учрежден1е  въ  1718  году  губершй  и  провинцШ.  129 
|92). — Состоян1е  Вятской  провинщи  по  перепйсямъ.  130 — 133 
(92 — 96). — Вятскгй  воевода  И.  В.  Воронецкой.  133  (95 — 
96). — Ополчеше  на  Вятк^.  133  (95 — 96). — Начало  межевашя 
на  Вятк-Ь.  133 — 134  (96). — ВятскШ  воевода  В.  И.  Чаадаевъ. 
134  (96).— Магистратство.  134—135  (96 — 97). — Учреждеше 
монастырскаго  приказа.  135 — 136  (97 — -98). — Платежи  Вят- 
ской провинц1и  въ  казну.  136 — 138  (98—99). — Хританство 
у  вотяковъ.  138 — 139  (99 — 100). — Дворовая  и  подушная  пе- 
репись. 139 — 145  (100—105). — Подушная  подать  съ  пнород- 
цевъ  (вотяковъ  и  татаръ)  и  рекрутсшй  наборъ.  146 — 147 
(106 — 107).  —  Построен1е  въ  г.  Хлынов-Ь  новыхъ  церквей. 
147  (107). — Вывозъ  изъ  Вятской  провинцш  хл-Ьба.  147 — 148 
(107 — 108).— Вятсшй  воевода  В.  И.  Милюковъ.  149  (108).— 
Учреждеше  „товариш,ей"  къ  чиновникамъ.  148 — 150  (108). — 
Приглашеше  епископа  Алекс1я  на  короноваше  Петра  II  въ 
1727  году.  150  (109). — Переименоваше  магистратовъ  въ  ра- 
туши. 150— 151  (109).— Пр1иски  и  заводы.  150—151(109).— 
ВятскШ  воевода  Г.  С.  Любовкиковъ.  151  (110). — Комплек- 
товаше  ландъ-милиц1и.  151 — 152  (110). — Построеше  въ  г. 
Слободскомъ  новой  церкви.  152(110). — Отъ^здъ  арх1епископа 
Алексхя  и  прх-Ьздъ  епископа  Лаврентхя  Горки.  152—- 153 
(110). — Деятельность  епископа  Лаврент1Я  Горки  и  кончина 
его  въ  1737  году.  153 — 156  (111 — ИЗ). — Вятск1е  воеводы 
М,  И.  Чернавскхй,  князь  И.  Б.  Козловской  и  А.  С.  Козин- 
СК1Й.  155  (112). — Назначен1е  на  Вятскую  епархш  епископовъ 
сначала  Кипрхана,  а  потомъ  Вешамина.  157  (113). — ВятскШ 
воевода  С.  А.  Скрипицынъ.  157  (ИЗ). — Д-Ьятельность  епи- 
скопа Вен1амина.  157 — 159  (114). — Д-Ьятельность  миссшнера 
в.  Ившина.  159 — 161   (115 — 116). — Получеше  духовенствомъ 
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новокрещенсЕихъ  приходовъ  жалованья  изъ  г.  Казани.  161 — 
162  (117).— ВятсеШ  воевода  Илл.  Г.  Воронцовъ.  162(117). — 
Построеше  въ  г.  Слобод скомъ  новой  церкви  въ  1740  году. 
162  (117).  —  Отъ-Ьздъ  и  кончина  епископа  Вен1амина  въ 
1743  году.  162  (117). — Пожаръ  въ  г.  Слободскомъ  въ  1742 
году.  162  (117).  "  Назначен1е  въ  Вятку  епископа  Варлаама 
и  прх'Ьздъ  его.  162 — 163  (117). — ВятскШ  воевода  А.  С.  Пи- 
саревъ.  163  (117). — Вторая  подушная  перепись  въ  1744  году. 
163 — 165  (117 — 119). — Ссоры  епископа  Варлаама  и  воеводы 
Писарева.  165 — 166  (119). — Вятсюе  воеводы  И.  0.  ПолянскШ, 
Н.  е.  Чемодуровъ^  И.  А.  Бутлеровъ  и  А.  Г.  Постельниковъ. 
166 — 167  (120). — Назначен1е  въ  Вятку  епископа  Антошя  и 
пр1'Ьздъ  его.  167  (120). — Д-Ьятс^ьность  епископа  Антошя. 
167—168  (120),— ВЯТСК1Й  воевода  А.  Н.  Дубенск1й.  168 
(121). — Пожаръ  въ  г.  Хлынов-Ь  въ  1750  году.  168 — 169 
(121 — 122). — Построеше  въ  г.  Слободскомъ  въ  1753  году 
новой  церкви.  169  (122). — Учреждеше  въ  1754  году  Вятскаго 
межеваго  правлешя.  170  (122). — Устройство  путей  сообщешя. 
170—172  (122— 123).  —  Вятск1й  воевода  М.  Я.  Хитровъ, 
172  (124). — Кончина  епископа  Антошя  въ  1755  году.  172 
(134). — ВятскШ  воевода  А.  М.  Уваровъ.  172  (124). — Назна- 
чен1е  въ  Вятку  епископа  Вареоломея  и  д-Ьятельность  его. 
172^ — 174  (124 — 125). — Устроеше  духовной  семиеар1и.  174 
(125). — Устроен1е  при  рч.  ПудемкЬ  завода  для  плавки  чугуна 
и  д'Ьлан1я  жел'Ьза.  174—175  (125). — Д'Ьятельпость  епископа 
Вареоломея  по  упо'рядочен1ю  учебнаго  д'Ьла  и  церковнаго 
строительства.  175 — 176  (126). — Учрежден1е  въ  г.  Коте.1ь- 
нич^^  воеводскаго  правлешя.  176  (127). — Вятская  семинар1я 
въ  1761  году.  176—177  (127).— Вятсшй  воевода  С.  0.  Бе- 
лавинъ.  177  (127). — Неурожаи  въ  Вятской  провинцш.  177 — 
180  (127 — 129).  —  Упразднеше  н-Ькоторыхъ  монастырей  и 
обращен1е  патр1аршихъ,  архтерейскихъ  и  монастырскихъ  по- 
селянъ  въ  коронное  в-Ьд-Ьше.  180 — 182  (129 — 130). — Улуч- 
шеше  преподаван1я  въ  Вятской  духовной  семинар1и.  182 — 
183    (131). — Д-Ьятельность    Петра   Любарскаго.    182  —  183 
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(131). — Вятсшй  воевода  П.  С.  Калычевъ.  183  (131).— Третья 
подушная  перепись  на  Вятв4.  183 — 185  (131 — 133). — Штаты 
на  города.  185 — 187  (133 — 134). — Миссюнерство  въ  Вятской 
провинщи.  187 — 188  (134). — Умножеше  пршсковъ  и  заводовъ. 
188  (135). — Окончан1е  устроенхя  каеедральнаго  собора  въ  г. 
Хлынов*  въ  1769  году.  188 — 189  (135). — ВятскШ  воевода 
Н.  Л.  Щербачевъ.  189  (135). — Каеедральный  соборъ  въ  1772 
году.  189 — 191  (136).  —  Пожаръ  въ  г.  Слободскомъ.  191 
(136). — Три  новыхъ  жел'Ьзныхъ  завода.  191  — 192  (136 — 
137). — Запрещеше  хоронить  поеойниковъ  въ  городахъ,  па 
указу  Екатерины  П.  192  (137). — Процв4тао1е  Вятской  се- 
минархи  подъ  префектствомъ  Платона  (въ  м1р'Ь  Петра  Лю- 
барскаго).  192 — 194  (137 — 138). —Болезнь  и  кончина  епи- 
скопа  Вареоломея  въ  1774  году,  194 — 195  (139). — Назначе- 
ше  въ  Вятку  епископа  Лаврентхя  и  прибытхе  его.  195 — 196 
(139 — 140). — Улучшеше  преподавашя  въ  Вятской  семинарш. 
196 — 197  (140 — 141). — Д-Ьятель  епископа  Лаврентхя.  198 — 
199  (141 — 141). — Учреждеше  въ  1780  году  Вятскаго  на- 
м-Ьстничества  и  распред^ленхе  городовъ  его:  Вятки,  СлободскагОу 
Котельнича,  Орлова,  Кайгорода,  Сарапула,  Елабуги,  Мал- 
мыжа,  Уржума,  Яранска,  Царевосанчурска,  Нолинска  и  Гла- 
зова. 199 — 207  (143 — 148). — Открытхе  нам-Ьстничества  въ 
1780  году  А.  А.  Ступишинымъ  и  назначен1е  правителемъ 
сего  нам-Ьстничества  С.  Д.  Жихарева.  207  (148). — Укомплекто- 
ван1е  присутственныхъ  м-Ьстъ  людьми  изъ  учениковъ  Вятской 
семинархи.  207 — 208  (148).— Пределы  Вятскаго  наместни- 
чества. 208 — 209  (148 — 149). — Заводы  Ижевской,  Воткинской 
и  друг1е  въ  пред-Ьлахъ  этого  наместничества.  209 — 210  (149). 

Послгьсловге   и  оглавленге   къ    „Исшорт   Втпчанъ^    со^ 
ставлены  И.  9,  Катановымъ, 
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